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RESUMEN: El arroz en el mundo es un cultivo 
básico para los seres humanos, por su alto 
consumo en la dieta diaria representa impacto 
importante para la seguridad alimentaria, por 
ello, es prioritario mantener niveles suficientes 
de producción de este cultivo, sin embargo, ante 
la presencia del cambio climático esta tarea es 
cada vez más complicada. Por lo anterior, el 
trabajo desarrollado consiste en una red neuronal 
artificial de tipo Adaline para supervisar el cultivo 
de arroz en dos etapas iniciales de desarrollo y 
predecir la presencia de anomalías ocasionadas 
por altas temperaturas, la red logró una precisión 
mayor al 97% por lo que se considera adecuada. 
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TEMPERATURAS 


La propuesta ofrece al agricultor información de 
apoyo a la toma de decisiones y con ello a la 
reducción de pérdidas. 

PALABRAS CLAVE: Cambio climático, cereal 
básico, dafo a cultivo, redes neuronales 
artificiales. 


ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR 
MONITORING RICE CULTIVATION AT 
HIGH TEMPERATURES 


ABSTRACT: Rice in the world is a basic crop 
for human beings, due to its high consumption 
in the daily diet represents an important impact 
for food security, therefore, it is a priority to 
maintain sufficient levels of production of this 
crop, however, in the presence of climate change 
this task is increasingly complicated. Therefore, 
the work developed consists of an artificial 
neural network of the Adaline type to supervise 
the rice crop in two initial stages of development 
and predict the presence of anomalies caused 
by high temperatures, the network achieved a 
precision greater than 97%, therefore which is 
considered adequate. The proposal offers the 
farmer information to support decision-making 
and thereby reducing losses. 

KEYWORDS: Climate change, basic cereal, crop 
damage, artificial neural networks. 


REDE NEURAL ARTIFICIAL PARA 
MONITORAMENTO DO PLANTAÇÕES DE 
ARROZ EM ALTAS TEMPERATURAS 


RESUMO: O arroz no mundo é uma cultura 
básica para o homem, devido ao seu alto 
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consumo na dieta diária representa um importante impacto na segurança alimentar, visto 
que é prioritário manter níveis suficientes de produção desta cultura, porém, antes do 
presença de mudanças climáticas esta tarefa torna-se cada vez mais complicada. Portanto, 
o trabalho realizado consiste em uma rede neural artificial do tipo Adalino para supervisionar 
o cultivo do arroz e os estágios iniciais de desenvolvimento e prever a presença de anomalias 
causadas por altas temperaturas, o logaritmo vermelho tem uma precisão superior a 97% 
mas considerada apropriado. A proposta oferece ao agricultor informações para subsidiar a 
tomada de decisões e auxiliar na redução de perdas. 

PALAVRAS-CHAVE: Mudanças climáticas, cereais básicos, danos às plantações, redes 
neurais artificiais. 


11 INTRODUCCIÓN 


En el mundo, el arroz constituye uno de los 3 cereales de mayor importancia al 
formar parte de la dieta básica de los seres humanos y representar más del 55 % del 
consumo calórico necesario. Según los pronósticos, la población será cada vez mayor al 
ano 2050 será de 9100 millones de personas cuyas necesidades de alimentos básicos 
representan un incremento del 70% de la producción actual, en cuanto a requerimiento de 
cereal básico significará un aumento de 1000 millones de toneladas (FAO, 2016; OCDE/ 
FAO, 2019). 

El arroz es el segundo cereal más importante a nivel mundial (MINAGRI, 2009) es 
el alimento básico predominante en diecisiete países de Asia y el Pacifico, nueve países 
de América del Norte y del Sur y ocho paísesde África, se produce en más de 113 países, 
este cereal cubre 20% del suministro de energia alimentaria en el mundo (el trigo y el maíz 
también tienen representatividad), es alimento básico de más de la mitad de la población 
mundial (FAO, 2020). No obstante 90% de la producción total se realiza en países asiático 
(Tomassino, 2012), el 82% de las exportaciones a nivel global tienen como principales 
destinos la India, Tailandia, Vietnam, Pakistán, EE. UU y Guyana (Bernardi, 2017). 


El cambio climático y sus efectos en los cultivos de arroz 


Pese a la fuerte demanda de cereal en el mundo, el cambio climático (CC) hace 
presencia como el deterioro ambiental y el estancamiento de los rendimientos, un reto difícil 
de afrontar que amenaza la producción de cereales y la seguridad alimentaria mundial 
(FAO, 2016). El CC es principalmente caracterizado por aumento en las temperaturas y 
aumento en la incertidumbre de las Iluvias (Rajesh., 2012); ante este fenómeno, el sector 
agrícola es uno de los más sensibles (Moreno-Gutiérrez et al., 2018). 

El arroz es cultivable en condiciones secas y húmedas, en diferentes suelos y 
condiciones climáticas e hidrológicas (Bijay-Singh et al., 2017), sin embargo, la planta 
de arroz presenta limitaciones relacionadas con su entorno ambiental para alcanzar su 
potencial de rendimiento (FAO., 2008). 


Los factores como la temperatura, radiación solar y el viento afectan el crecimiento 
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de la planta y el rendimiento del grano además de los procesos fisiológicos relacionados 
con la formación del grano, y el desarrollo adecuado en cada una de sus etapas, las cuales 
son: germinación, plântula, macollaje, elongación y engrosamiento dela vaina, espigazón, 
floración, estado lechoso, estado pastoso del grano y madurez (FAO, 20083). 

La planta durante su desarrollo responde diferente a iguales temperaturas (Vargas, 
2010), las cuales inciden sobre el macollaje, la formación de espiguillas y la maduración, 
cuando son bajas limitan la duración del período de desarrollo y cuando son altas causan 
estrés térmico. La radiación solar es fuente de energia para el proceso fotosintético 
y es participa en la evapotranspiración, la cual es fundamental para obtener buenos 
rendimientos. Los vientos fuertes también son factores que tienen efecto sobre el cultivo 
(FAO, 20083). 


Estrategias implementadas ante las adversidades ambientales 


Los modelos de simulación de crecimiento de cultivos son herramientas útiles para 
estudiar el impacto del CC en el crecimiento y rendimiento de cultivos diversos (Moreno- 
Gutiérrez et al., 2018), han sido utilizados para simular y predecir cambios en la fenologia 
del arroz y realizan análisis estadísticos (Shuai, 2012). 

El alcance de estos modelos tales como CERES — RICE and CERES - Wheat, es 
grande, permite realizar simulaciones y estudios, todos principalmente relacionados con 
la predicción del rendimiento (Akinbile, 2020). El modelo ORYZA 2000 posee funciones 
similares al anterior y un error menor (Soundlharajan y Sudheer, 2009). El CROPSYST, 
el SIMRIW son ejemplos de otros modelos previamente desarrollados sin resultados 
sobresalientes (Horie, 1993). 

A diferencia de los anteriores, el desarrollo de sistemas con técnicas de inteligencia 
artificial desde su aparición, ha sido permanente aceptado en el sector agrícola productor 
de cereal por su alta precisión y ventajas relacionadas con su alto poder de generalización 
y manejo de incertidumbre (Moreno-Gutiérrez et al., 2018). 

Algunos de estos trabajos se mencionan. Algunos autores aplicaron regresión de 
àrboles potenciada, regresión lineal múltiple y 4 RNA (perceptrón multicapa, red neuronal 
probabilística (RNP), red de feed forward generalizado y red neuronal de regresión lineal) 
para pronosticar el rendimiento de arroz de secano ante el CC al aho 2052, la RNP superó 
a las otras técnicas en precisión, mientras que el funcionamiento de modelos lineales fue 
no satisfactorio (Zhang et al., 2019). 

En otro caso revisaron 20 artículos científicos orientados a la predicción de plagas 
y enfermedades de cultivos con aprendizaje supervisado, se identificaron tres trabajos 
para cereal básico: predicción de hongo en arroz con RNA y máquina de soporte vectorial 
(MSV), predicción de mancha en maíiz con regresión logística y predicción de roya en 
trigo con MSV, RNA y regresión logística. Las RNA con funciones de base radial y la MSV 
alcanzaron mayor precisión, es decir, porcentaje de predicciones correctas respecto al total 
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(Corrales et al., 2015). 

Una revisión de 37 trabajos basados en técnicas de soft computing, fue realizada, de 
los cuales cinco están orientados a cultivos de cereal. Para trigo: un sistema de inferencia 
adaptativa neuro-difuso para predecir el rendimiento, un sistema de LD para identificar la 
idoneidad de la tierra para siembra; un AG con objetos difusos para manejo de nutrientes 
en planificación de arroz, eficiencia de la producción de maíiz con LD y análisis envolvente 
de datos, optimización del Nitrógeno en cultivos de arroz con RNA. Las técnicas ofrecen 
amplias mejoras a la agricultura de precisión (Narwal y Nehra, 2017). 

Realizaron revisión bibliográfica de 100 artículos con en técnicas de IA: sistemas 
expertos, RNA y lógica difusa (LD) para solución de problemáticas agrícolas en los últimos 
34 ahos, de los cuales diez trabajos están centrados en cereales. En cultivos de trigo con 
RNA las propuestas buscan la clasificación de semillas, reconocimiento de características, 
análisis de humedad de hojas y reconocimiento de imágenes; para cultivos de maíz una 
propuesta para determinación de nitrógeno con LD y dos para predicción de rendimiento 
con RNA; dos propuestas para predecir rendimiento de arroz con RNA y una para detección 
de hierba (Bannerjee et al., 2018). 

Revisaron 23 trabajos de modelado matemático y simulación de cultivos mediante 
software abordando procesos fisiológicos y ecológicos del crecimiento, de los cuales dos 
se enfocan en cereal: uno observa la respuesta del maiz ante dosis de Nitrógeno mediante 
modelo discontinuo rectilíneo, otro aborda la interacción planta-ambiente-manejo de arroz, 
trigo y maíz con DSSAT (Rodriguez-González et al., 2018). 

Otra revisión se efectuó respecto a las técnicas de aprendizaje automático en 
la agricultora, en total 40 trabajos de los cuales 8 abordan cereal básico, para predecir 
rendimiento de trigo se creó una RNA y una MSV para arroz. Para predecir enfermedades 
en la planta, se desarrolló una MSV para arroz, además de 4 RNAy una MSV para trigo 
(Konstanticon et al., 2018). 

También fueron revisados 27 trabajos con RNA y aprendizaje profundo o deep 
learning, técnicas de procesamiento de imágenes y aprendizaje automático para identificar 
enfermedades en el cultivo, nueve de ellos abordan maiz, trigo o arroz, el deep learning 
resultó la técnica de mayor precisión y potencial. Los autores expresaron la necesidad de 
intensificar el trabajo de investigación apoyado en técnicas de IA para fortalecer cultivos de 
cereal básico (Sapna-Nigam et al., 2020). 

En la revisión, no se observó aplicación de estas alternativas en el análisis de planta 


de arroz en etapas de desarrollo iniciales. 


21 METODOLOGIA 


La propuesta realizada consta de dos bloques, el primero analiza el desarrollo de 
la planta en la fase 1 de emergencia y el segundo analiza la fase 2 de macollaje del arroz. 
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En ambos casos se disehió una red neuronal artificial (RNA), las cuales se describen a 
continuación. 

Previo a la construcción de los modelos, se analizaron las características fenológicas 
de la planta de arroz, al tratarse de información primordial para la construcción de la salida 
esperada de la red, es decir, para hacer posible el modelado fenológico de la planta y con 
base en él identificar las anomalías posibles en el cultivo, 


Umbrales de temperatura 


El cuadro 1 muestra el rango de temperatura máxima que la planta soporta, 
misma que, en caso de ser mayor representa un inconveniente y un momento en que la 
planta empieza a sufrir dano. Los datos que se describen fueron considerados para el 
entrenamiento de la RNA, en la identificación de posible dao. 


Etapa Temperaturamáxima 
(0) 
Emergencia de la plântula 25 a 30 -- 33 
Macollaje 25a31--35 


Tabla 1. Temperaturas. Fuente: elaboración propia con datos de FAO (2020) 


Durante la etapa de germinación, la temperatura óptima es de 20 a 35 ºC, durante 
la emergencia es de 25 a 30 “C y enel macollaje es de 25 a 31 ºC. 

El trabajo abordó únicamente las 2 últimas etapas de desarrollo por su alta 
sensibilidad sensibilidad ante las temperaturas altas. 


Arquitectura de la RNA 


En ambos casos fue aplicado el modelo Adaline con el algoritmo de aprendizaje 
supervisado de Widrow y Hoff. Cada caso se construyó con 2 variables de entrada, las 
cuales fueron temperatura media (M) y temperatura máxima (MAX). En cuanto a variables 
de salida, cada RNA únicamente posee una, la cual es encargada de expresar si la planta 
podria presentar desarrollo desfavorable en la fase 1 o en la fase 2, respectivamente. Las 
redes monocapa que se mencionan se expresan en la figura 1 y figura 2. 


ne a f(a) y1 
Wo > 





Figura 1. Fase 1. Etapa de emergencia. Elaboración propia 
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a f(a) y: 





Max 


Figura 2. Fase 2. Etapa de macollaje. Elaboración propia 


Proceso de aprendizaje o entrenamiento 


Para el entrenamiento de cada RNA se utilizó un total de 11161 registros climáticos 


diarios que corresponden al 80% del total. 


El algoritmo de Widrow y Hof aplicado se componen de los siguientes pasos: 


1. 


“2 A sw 


Inicializar pesos (W) 

Presentar patrón de entrada (X) 

Calcular salida de la red (y) 

Calcular error del patrón presentado (e) 
Actualizar pesos 

Repetir paso 2 al 5 para cada patrón de entrada 


Si el error es aceptable terminar el proceso, si no, regresar al paso 2 


Los cuales fueron ejecutados hasta alcanzar el nivel de error aceptable. 


Validación del modelo 


En cada modelo se emplearon 5554 registros climáticos diarios diferentes a los 


utilizados en el entrenamiento. Luego de analizar el error cercano a cero y aceptable, se 


consideró concluida la validación con resultados favorables, los cuales se exponen en el 


apartado siguiente. 


Tanto la fase de entrenamiento como la de validación, se realizaron a través de 


código de programación desarrollado en Matlab 20172. 


31 COMENTARIOS FINALES 


La red demostró resultados satisfactorios con los datos climáticos ingresados, 


demostró su capacidad de generalización al momento de validar correctamente datos 


diferentes a los aplicados durante el entrenamiento. Con ello, la RNA hace evidente su 


poder de generalización y su alta precisión (Yegnanarayana, 2009). 


A continuación se expresan los hallazgosobtenidos. 


Coleção desafios das engenharias: Engenharia de computação 4 Capítulo 1 


41 RESUMEN DE RESULTADOS 


Como se mencionó previamente, la RNA fue validada con un total de 5554 
registros climáticos recabados a través de diferentes estaciones meteorológicas ubicadas 
en diversos puntos y regiones del mundo. 


Registros de Registros de validación Precisión 
entrenamiento 
Modelo 1 11161 5554 94.0% 
Modelo 2 11161 5554 97.4% 


Tabla 2. Resultados. Fuente: elaboración propia 


La precisión alcanzada se consideró alta y por ello la propuesta adecuada para 
realizar las predicciones esperadas, de daho a la planta de arroz durante la emergencia o 


durante el macollaje. 


5 | CONCLUSIONES 


El apoyo de la tecnologia al sector del cereal ante el CC, es un tema bastante 
estudiado como lo demuestran los trabajos disponibles que en gran medida se concentran 
en la predicción del rendimiento del cultivo. Al contar con información oportuna del desarrollo 
fenológico desde las primeras etapas del cultivo, se hace posible tomar la construcción de 
planes de contingencia y estrategias, así como las medidas necesarias para evitar el daho. 

El uso de RNA permite a realización de análisis del desarrollo del cultivo con alta 
eficacia y precisión, las técnicas modernas ofrecen apoyo al sector productor de cereal y 
son aceptadas, su uso es cada vez más frecuente para afrontar el CC en cultivos de arroz. 

Por sus resultados de validación, la propuesta es adecuada para monitorear la etapa 
de emergencia y macollaje del cultivo de arroz, y predecir dahos posibles derivados de las 
altas temperaturas, derivadas en las últimas décadas por la presencia del CC. 
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FOTOVOLTAICO 


RESUMO: Os sistemas convencionais de 
fornecimento de energia elétrica, não são sempre 
a melhor opção para satisfazer as necessidades 
atuais dos consumidores, por isso, existe a 
necessidade de realizar pesquisas envolvendo a 
utilização de fontes alternativas de energia, dentre 
elas, a geração de energia solar fotovoltaica. 
Neste contexto, o presente trabalho tem como 
objetivo implementar modelos de Redes Neurais 
Artificiais, baseados em resultados obtidos de 
um modelo matemático computacional, usado 
para prever as curvas características de um 
painel fotovoltaico. Os resultados obtidos neste 
trabalho indicam que as curvas características 
construídas, por meio de Redes Neurais Artificiais 
são similares às curvas geradas pelo modelo 
computacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Fontes Alternativas de 
Energia, Energia Solar Fotovoltaica, Modelo 
Computacional, Redes Neurais Artificiais. 


USE OF NEURAL NETWORKS FOR 
PREDICTION OF CHARACTERISTIC 
CURVES OF A PHOTOVOLTAIC SYSTEM 


ABSTRACT: Conventional electricity supply 
systems are not always the best option to satisfy 
the customer load requirements. Hence, there 
is a need to develop new studies involving the 
use of alternative energy sources, such as, solar 
photovoltaic energy generation. In this context, 
the present work seeks to implement models 
of Artificial Neural Networks based on results 
obtained from a computational model, used to 
predict the characteristic curves of a photovoltaic 
panel. The results obtained in this work indicate 
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that the characteristic curves constructed by the Artificial Neural Networks are similar to the 
curves generated by the computational model. 

KEYWORDS: Alternative Energy Sources, Solar Photovoltaic Energy, Computational Model, 
Artificial Neural Networks. 


11 INTRODUCÃO 


A demanda por energia vem crescendo continuamente. Contudo, para o atendimento 
desta demanda, deve-se levar em consideração os efeitos negativos associados ao aumento 
do uso de energias não renováveis. A energia solar, alternativa ao uso destas energias, é 
uma energia abundante, não poluente e dispersa, o que possibilita sua utilização em locais 
em que não existe concorrência com fontes convencionais (SANTOS; MICHELS, 2011). 

Como exemplo de fontes não renováveis de energia pode-se citar as usinas 
termoelétricas. Estas usinas utilizam, para produção de energia, carvão, óleo ou gás. 
Segundo Foster et al. (2009) contribuem para o efeito estufa, aquecimento global e para 
catástrofes climáticas. 

O protocolo de Kyoto, cujo objetivo é fazer com que os países, que participam 
de tal acordo, reduzam as emissões de gases que causam o efeito estufa, é uma forma 
de se sugerir a utilização de fontes não poluidoras do meio ambiente, tais como, eólica, 
geotérmica, solar, dentre outras (ANDRADE; COSTA, 2008). 

O Brasil está situado em uma zona tropical, apresenta alta incidência de radiação 
solar, o que torna viável o desenvolvimento de tecnologias capazes de transformar a 
energia solar em energia térmica, elétrica, química, mecânicas e outras (CAMARGO, 2015; 
PETRY et al., 2020; VICHI, 2009). 

Segundo Gasparin (2009), a determinação das curvas características é essencial 
para determinação da qualidade dos dispositivos fotovoltaicos, além de fornecer parâmetros 
para dimensionamento e estimativa da geração de eletricidade. 

Redes Neurais Artificiais (RNA) estão sendo aplicadas em várias áreas, tais como 
medicina, engenharia, física, etc. São modelos matemáticos que se assemelham as 
estruturas neurais biológicas e que têm capacidade computacional adquirida por meio de 
aprendizagem e generalização. Estes modelos utilizam, no processamento de informações, 
o princípio de organização de neurônios do cérebro. As redes neurais podem ser aplicadas 
em problemas de regressão, classificação e compactação de dados (HAYKINS, 2001; 
BASTIANI et. al, 2018; PINHEIRO et al, 2020). 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo implementar modelos de Redes 
Neurais Artificiais, baseadas em resultados obtidos de um modelo computacional, para 
prever as curvas características de um painel fotovoltaico localizado na região oeste 


paranaense. 
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2 | MATERIAL E MÉTODOS 


O sistema fotovoltaico (Figura 1) foi montado nas dependências da UTFPR 
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná) na cidade de Medianeira. Medianeira está 
localizada na Região Oeste Paranaense com 25º 17º 43” latitude Sul, 54º 05' 38” longitude 
Oeste e apresenta uma altitude de 500,7 metros. O sistema fotovoltaico foi instalado com 
dois painéis de 5 módulos. Sendo utilizado apenas dois módulos, ligados em série devido 
a configuração do sistema. Os equipamentos, utilizados no sistema fotovoltaico, são 
apresentados na Tabela 1. 
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Figura 1 — Sistema Fotovoltaico 


Fonte: Michels (2007) 


Equipamento Modelo 
Painel Solar MSX 56 
Micrologger CD23X 

Termopar DR K 
Piranômetro CM3 


Fonte: Adaptada de Michels (2007) 


Tabela 1 — Equipamentos 


O sistema de aquisição de dados foi constituído por um “micrologger” da CAMPBELL 
SCIENTIFIC-INC, programado para realizar uma leitura por segundo de cada canal e 


armazenar: a média aritmética de cada minuto dos dados das componentes de irradiação 
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global na mesma inclinação do painel; a temperatura de operação do painel e a tensão e 
corrente do sistema fotovoltaico (MICHELS, 2007). 

Os dados de temperatura de operação do painel fotovoltaico foram obtidos por um 
termopar do tipo K, instalado na parte de trás do mesmo (medida de temperatura do painel). 
Os valores de irradiação global foram obtidos por meio de um piranômeiro KIPP & ZONEN 
(Figura 2). 





Figura 2. Piranômetro 


Fonte: Michels (2007) 


2.1 Modelo computacional 


O modelo computacional, implementado neste trabalho para descrever a célula 
solar, foi baseado no circuito equivalente do modelo de 1 diodo (Figura 3) (BELARBlI et al., 
2013). 
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Figura 3. Modelo de um diodo 


Fonte: Surichaqui et al. (2015). 


Neste modelo a relação entre a tensão (V) e a corrente (/) é dada por: 


q(V+RS 1) V+ RI 
I=In-—1s das es [er E (1) 
R, 


Onde: 
* éaresistência série da célula (0): 
* éa resistência shunt (O); 
*  éo parâmetro do diodo (a = 1.2); 
* é a temperatura da célula (K); 
* éacarga de um elétron (1.602 x 101º O); 
* éaconstante de Bolizmann (1.3854 x 102 JK"); 
* | éa corrente gerada pela radiação luminosa (A); 
*  éacorrente de saturação (4). 


Para resolução da Eq.(1) deve-se determinar os parâmetros 1,,, 


ls Roe R,a partir 
de dados de catálogos, fornecidos pelos fabricantes dos módulos. Sendo, geralmente: 
tensão de circuito aberto (V.,.); corrente de curto-circuito (/..); tensão no ponto de máxima 
potência (V,,) e corrente no ponto de máxima potência (/,,,). Para maiores detalhes da 


modelagem matemática destes parâmetros, ver Belarbi et al. (2013). 


2.2 Redes neurais artificiais 


Os dados gerados, pelo modelo computacional, são utilizados para o treinamento 
das Redes Neurais Artificiais. Na Figura 4 apresentam-se os vetores utilizados para 
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armazenar os dados de entrada e saída da rede. Observa-se que, neste trabalho, utiliza- 
se aprendizagem supervisionada. Na aprendizagem supervisionada indica-se a resposta 
desejada para o padrão de entrada. Grifado em vermelho tem-se os vetores de entrada 
(Temperatura e Irradiância) e de saída, em amarelo, (Corrente e Tensão). Observa-se 
também que, como vetor de entrada, tem-se também o vetor de teste. Utilizado para testar 
os resultados obtidos das Redes Neurais Artificiais. 


input treinamento = [TidizaU0s so Gil:addo] 
input teste > [TI1S0:200) : G/150:200)] 





























output treinol dados C(d:lah] 
Output treinol - dados TiliiS0) 











Figura 4. Vetores para treinamento e teste das Redes Neurais 


Fonte: Autoria própria 


Neste trabalho foram treinadas duas Redes Neurais Artificiais: network 1 e network2. 
Com saídas de Corrente (network1) e Tensão (network2), como mostrado na Figura 5. 


Hidden Layer Output Layer 





Figura 5. Arquitetura das redes 


Fonte: Autoria própria. 


Observa-se, da arquitetura apresentada na Figura 5, que as redes apresentam duas 
entradas e cem saídas. O número de neurônios, da camada oculta, foi igual a dez e a 
função de ativação utilizada foi a TANSIG. 


2.3 Métricas 


As métricas utilizadas, neste trabalho, para avaliar a performance da rede neural 
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foram (CANKURT; SUBASI, 2015): 

Correlation Coeficient (R): Mede o grau de associação linear entre os dados 
previstos e observados. Quanto maior, mais explicativo é o modelo. O coeficiente de 
correlação é um indicador relativo do grau de ajustamento para modelos não lineares, com 
amplitude entre -1 e 1, e quanto mais próximo de 1 melhor é o ajuste. 

Mean Squared Error (MSE): É uma forma de avaliar a diferença entre um estimador 
e o verdadeiro valor da quantidade estimada. 


31 RESULTADOS E DISCUSSÃO 


Nesta seção são apresentados os resultados obtidos do modelo computacional, 
implementado neste trabalho, e das redes neurais artificiais construídas por meio dos 
conjuntos de dados gerados por este modelo. 


3.1 Resultados do Modelo computacional 


A Figura 6 apresenta as curvas da corrente em função da tensão (! x V) e da potência 
em função da tensão (P x V), obtidas em campo na cidade de Medianeira/PR, para uma 
temperatura T=35 Ce uma irradiação G = 1000 Wm-. 


50 
40 


30 


Corrente (A) 
Potência (W) 


20 


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
Tensão (V) 
Figura 6. Curvas reais 
Fonte: Autoria própria. 
Na Figura 7 têm-se as curvas (| x V) e (Px V), obtidas de simulação através do 
modelo proposto por Belarbi (2013), implementado neste trabalho, para os mesmos valores 
de temperatura e irradiação solar. 
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Curva Lx V- Painel (T=35"G = BDO ) 
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Figura 7. Curvas geradas pelo modelo 


Fonte: Autoria própria 


Observa-se, por meio dos gráficos apresentados nas Figuras 6 e 7, que as curvas 
obtidas de simulação, para as condições avaliadas neste trabalho, apresentam similaridades 


com as curvas obtidas em campo. 
3.2 Redes neurais artificiais - Resultados 
Na Tabela 1 apresentam-se as correlações (R), entre os valores previstos e 


observados, para os conjuntos de treinamento, validação e teste para as duas redes 


neurais analisadas. 


R Validação Teste 
Network 1 0.954 0.964 0.965 
Network2 0.982 0.988 0.989 


Tabela 1. Correlação — treinamento, validação e teste 





Fonte: Autoria própria 


Pode-se observar da Tabela 1 que coeficientes de correlação estão acima de 95%, 


portanto existe um bom ajuste das redes para as etapas de treinamento, validação e teste. 
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O gráfico, na Figura 8, mostra as medidas do erro médio (Mean Square Error) ao 
longo das iterações (Epochs) durante o treino das redes network1 (937 epochs) e network2 
(768 epochs). É possível identificar que o erro médio dos dados de treino, validação e teste 
tem uma boa convergência para as redes, indicando que o conhecimento é transmitido 


gradativamente às RNAs ao longo do treinamento. 


Best Validation Performance is 0.06544 at epoch 931 
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Best Validation Performance is 0.11024 at epoch 762 
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Figura 8. Performance das redes 


Fonte: Autoria própria 
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Nas Figuras 9 e 10 apresentam-se as comparações entre as curvas Ix Ve Px V 
geradas pelo modelo computacional e pelas Redes Neurais Artificiais, para as temperaturas 
de 27.38, 30.80, 34.22 e 38.06 Ce irradiâncias de 700, 715, 729, 745 e 762 Wm?. 


Curva Ix V - Painel 


=" — modelo G=700 T=27,38º 
—-&-— modelo 6=715 T=30,80º 


“> modelo G=729 T=34,22º 
—-€— modelo (5=745 T=38,08º 
—-€-— madelo G=762 T=,38,08º 
Rede G=700 T=27,38º 
Rede 6=715 T=30,80º 
— Rede G=720 T=34,22º 
Rede G=745 T=28,08º 
Rede G=762 T=42,33º 


Corente 
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Figura 9. Curvas — Modelos e Redes Neurais 


Fonte: Autoria própria 


Curva PxV - Painel 
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Figura 10. Curvas P x V — Modelos e Redes Neurais 


Fonte: Autoria própria 
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Observa-se, dos gráficos apresentados nas Figuras 9 e 10, que existem grandes 
similaridades, para várias temperaturas e irradiações, entre as curvas características 
geradas pelo modelo computacional e pelas redes neurais. Portanto, a proximidade entre 
valores preditos e obtidos do modelo computacional demonstram a boa capacidade de 
generalização das redes neurais implementadas neste trabalho. 


4 | CONCLUSÕES 


Um módulo fotovoltaico não é uma fonte linear de potência, depende da temperatura 
e do nível de radiação. A radiação solar e a temperatura ambiente determinam o ponto de 
operação para o módulo, sendo assim, há necessidade de conhecer o comportamento de 
operação do painel. 

Neste contexto, implementou-se, no software MATLAB, um modelo de um gerador 
fotovoltaico para simular o comportamento de um painel policristalino da marca solarex. 
Observou-se, no processo de validação do modelo, uma boa aproximação entre os 
resultados obtidos de campo com os resultados gerados pelo modelo computacional. 

Na sequência, com as variáveis obtidas do modelo do gerador, construíram-se dois 
modelos baseados em Redes Neurais Artificiais. Encontrou-se para estes dois modelos, 
nas etapas de treinamento, validação e teste, uma boa correlação entre valores preditos e 
observados. 

Observou-se, também, que as curvas características construídas por meio destes 
modelos de redes neurais apresentam uma boa similaridade com as curvas geradas pelo 
modelo do gerador fotovoltaico. 

De modo geral, pode-se concluir com este estudo, que os resultados, obtidos pelas 
redes neurais artificiais implementadas neste trabalho, apresentaram um bom desempenho 
na construção de curvas características de um painel fotovoltaico. 
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RESUMO: O controle de temperatura torna-se 
cada vez mais necessário, seja em ambientes 
industriais, comerciais ou residenciais. Com 
o avanço do desenvolvimento tecnológico, a 
necessidade de evolução dos controles de 
processos produtivos de diversos setores tornou 
necessária a criação de aplicativos e uso de 
dispositivos móveis para interação com esses 
processos. Para tanto, esse trabalho traz uma 
proposta de um sistema para monitoramento 
e controle da temperatura em um ambiente, 
via comunicação sem fio e com visualização 
em uma interface de aplicativo móvel, 
desenvolvida no ambiente de programação 
MIT App Inventor (Aplicativo para Android do 
MIT - Massachusetts Institute of Technology). 
Os dados de temperatura são verificados a 
partir de um sensor de temperatura DHT11 com 
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BAIXO CUSTO 


comunicação por meio de um módulo bluetooth 
HC-05, ambos conectados à uma placa de 
desenvolvimento Arduino. Dado a robustez do 
sistema desenvolvido nas respostas aos inputs/ 
ouiputs, O projeto tornou-se uma alternativa para 
o controle de temperatura, devido a facilidade de 
uso da interface e do baixo-custo. 
PALAVRAS-CHAVE: Controle de temperatura. 
Inovação. Aplicativo. Placa de desenvolvimento. 
Comunicação sem fio. 


AN APPLICATION FOR TEMPERATURE 
CONTROL BASED ON LOW-COST 
SENSORS 


ABSTRACT: Temperature control becomes 
increasingly necessary with each day, be it in 
industrial, commercial or residential environments. 
With the technological development, the need 
to advance by production processes of various 
fields made necessary the development of 
applications and the use of mobile devices in 
the interaction with these processes. Therefore, 
this paper proposes temperature monitoring 
of an environment, via bluetooth wireless 
communication and with interface display on a 
mobile application, developed in MIT App Inventor. 
A DHT11 temperature sensor collects data, and 
the wireless communication is through a HC-05 
module, both connected to the development board 
Arduino. Given the robustness of the system, due 
to inputs/outputs response, this project is a low- 
cost and advantageous alternative to temperature 
control. 

KEYWORDS: Temperature control. Innovative. 
Application. Development board. Wireless 
communication. 
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11 INTRODUÇÃO 


Nos ambientes residenciais e comerciais, nos processos físicos e químicos nas 
indústrias e na cadeia logística, dentre outros ambientes, a temperatura tem grande 
influência e pode determinar a qualidade dos produtos e dos meios. Controle de temperatura 
tem sido amplamente aplicado no transporte de produtos médicos, armazenamento de 
tecidos vivos e transfusões de sangue (LIU et al., 2016). No trabalho de Subahi e Bouazza 
(2020) foi desenvolvido um sistema de monitoramento do ambiente de uma estufa para 
controlar a temperatura interna de forma a reduzir a energia consumida, mantendo boas 
condições que melhoram a produtividade. Os fundamentos para usar sistemas de controle 
de temperatura vão desde as aplicações nos setores industriais que necessitam melhorar a 
produtividade, evitar alertas instantâneos por sensores e criar transparências nas cadeias 
de abastecimentos, até nos setores de serviços que precisam manter compliances e 
qualidade. 

O estudo de um caso do setor industrial de produção de aço apresentou a 
necessidade do controle de temperatura ambiente e de procedimentos específicos. 
Segundo a ArcelorMittal (2020), em laboratórios, onde são realizadas análises químicas 
e de propriedades mecânicas, o controle de temperatura permite a padronização dos 
resultados. Além disso, a empresa relatou que a manipulação da temperatura do processo 
de fusão e solidificação do aço, implica no controle do consumo de energia e dos desgastes 
dos equipamentos (ARCELORMITTAL, 2020). 

Em contato com o setor industrial metalúrgico descrito no parágrafo anterior, foi 
informado ainda que são utilizados: sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos para a 
administração dos processos; são aplicados nessa indústria: sensores como termopar 
de contato, termômetro infravermelho, pirômetro de contato e termômetros digitais ou 
analógicos; e a eficiência desses métodos de controle pode ser comprometida em casos 
de grandes demandas do produto, ou a movimentação específica de um processo. 

Para acompanhar o desenvolvimento tornou-se necessária a criação de aplicativos 
móveis. De forma simples, uma aplicação móvel é um software criado com a finalidade de 
entreter, facilitar e ou conectar o usuário, sendo uma plataforma intuitiva e de fácil acesso. 
Podendo ser utilizada em diversos tipos de dispositivos, como por exemplo, smartphones 
e tablets Android e iOS, e smartT Vs, esses softwares auxiliam os usuários. Tendo em vista 
os benefícios dessa comunicação sem fio, a possibilidade de uma aplicação móvel para 
o controle de temperatura torna-se uma alternativa. A correspondência de dados pode ser 
feita de diversas formas, através de rádios, satélites, microondas, infravermelho, 4G, 5G, 
Wi-fi e bluetooth. Esse último é um tipo de comunicação sem fio que transmite os dados 
desejados entre os dispositivos, desde que a distância entre eles seja curta, ou seja, é 
dependente da proximidade dos aparelhos. O uso de aplicativos em dispositivos móveis 
com conexão sem fio via bluetooth oferece oportunidades em diversas áreas. Desta forma, 
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desenvolver aplicações com uso de dispositivos móveis torna-se uma oportunidade para 
resolver problemas nas indústrias, no transporte, na logística, nas gestões financeiras, nos 
negócios e em atividades relacionadas à saúde (PINEM et al., 2020). 

De acordo com o trabalho de Choab et al. (2019), o sistema de controle e 
monitoramento de casas são de baixo custo e flexíveis, utilizando um servidor de microwedb, 
conectividade IP (Internet Protocol) para acessar e controlar os dispositivos remotamente 
com smariphone Android. Bem como no trabalho de Sawidin, Pongoh e Ramschie 
(2018), em que o controle de temperatura e umidade do ambiente é feito por meio de um 
microcontrolador controlado também por um smartphone Android. 

Segundo Ciriello, Richter e Schwabe (2018), tecnologias digitais contribuem para 
transformar a sociedade e a economia, de forma que elas são o resultado e a base para 
o desenvolvimento de inovações digitais; para tanto os resultados de inovação digital são 
elaborados através de inovação distribuída, combinada e ou plataformas tecnológicas 
digitais. Deste modo, inovação combinatória significa que novas soluções tecnológicas são 
construídas a partir da combinação de elementos com características digitais, ou módulos 
tecnológicos diferentes com o mesmo padrão; assim, diversos ramos de desenvolvimento 
digital inovativo podem surgir (CIRIELLO, RICHTER, SCHWABE, 2018). 

O projeto tem como potencial de inovação uma solução abrangente e aberta a 
melhorias, ou seja, é um trabalho de inovação combinatória visto que visa o desenvolvimento 
de tecnologias que já atingiram o estágio de solução dominante, porém por meio de 
recombinações abrange diversas áreas na indústria, comércio ou serviços. O objetivo 
do trabalho é controlar a temperatura de sistemas de refrigeração usando uma interface 
amigável que monitora em tempo real o estado corrente de temperatura. Também tem 
como finalidade a implementação do controle de temperatura através de um sistema de 
ventilação simples, que será acionado de acordo com a temperatura captada. Assim, tem- 
se um sistema mais completo, onde a temperatura é controlada através de uma interface 
acessível e monitorada em tempo real. Esse trabalho utilizará comunicação sem fio, 
aplicativo móvel e é de baixo custo. 

O artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 descreve a metodologia 
do sistema proposto, a seção 3 apresenta os resultados e discussões e na última seção 
concluem o trabalho com as opções para melhorias futuras. 


2 | MATERIAIS E MÉTODOS 


A proposta da pesquisa vem a ser o controle de temperatura com uso de aplicativo 
móvel, utilização de placas de desenvolvimento e comunicação via Bluetooth (MON, 
2015). A programação utiliza Arduino e sua IDE (Integrated Development Environment), 
um software livre regido num projeto copyleft (McROBERTS 2011). Utilizaremos ainda, o 
ambiente de programação MIT App Inventor, em sua tradução Inventor de Aplicativo para 
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Android do MIT (Massachusetts Institute of Technology), para desenvolver a interface no 


aplicativo móvel. 


2.1 HARDWARE 


Afim de elaborar um projeto físico, foinecessário fazer a montagem dos componentes, 
tendo como elementos principais o sensor de temperatura e umidade DHT11, módulo 
bluetooth HC-05 e Arduino Uno, cujas especificações dos primeiros são apresentadas nas 
Tabelas 1 e 2 respectivamente. Ademais, foram necessários outros componentes para 
compor o circuito, tais como um cooler, um resistor de 10 KO, um resistor de 1 KQ, diodo 
1N4007, transistor NPN TIP122, dissipador, garras jacaré e os jumpers macho-macho. 


Especificações Valores 
Dimensões 23mm x 12mm x ômm 
Alimentação 3,0 a 5,0 VDC 
Corrente 200uUA a 500mA 
Tempo de resposta <5s 
Faixa de medição de umidade 20 a 90% UR 
Faixa de medição de temperatura 0º a 5OºC 
Precisão de medição de umidade +5,0% UR 
Precisão de medição de temperatura +2,0ºC 


Tabela 1— Especificações do sensor de temperatura e umidade DHT 11. 


Fonte: Autores (2021). 


O sensor DHT11 descrito acima na Tabela 1 tem como característica principal a 
captação da temperatura, porém também é equipado para medição da umidade do mesmo 
ambiente. A placa de desenvolvimento Arduino Uno SMD utiliza um módulo ATmega328, 
e a estrutura de suas portas permite a utilização da conexão de jumpers com sensores, 
características que contribuíram para a escolha do componente neste projeto. Na Tabela 
2 a seguir, há as especificações do módulo bluetooth utilizado no projeto, bem como o seu 
alcance, ou seja, a proximidade mínima necessária para que o bluetooth possa transmitir 
os dados obtidos. 
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Especificações 
Dimensões 
Protocolo Bluetooth 
Firmware 
Frequência 
Modulação 
Sensibilidade 
Velocidade Assíncrona 
Velocidade Síncrona 
Segurança 
Perfil 
CSR chip 
Tensão 
Corrente 


Alcance 


Valores 
26,9mm x 13mm x 2,2mm 
v2.0+EDR 
Linvor 1.8 
2.4GHz Banda ISM 
GFSK 
Maior ou igual a 84dBm com 0.1% BER 
2.1Mbps(Max)/160Kbps 
1Mbps/1Mbps 
Autenticação e Encriptação 
Porta serial Bluetooth 
Bluetooth v2.0 
3.3V (2.7 a 4.2V) 
Pareado: 35mA Conectado: 8mA 
10m 


Tabela 2 — Especificações do Módulo Bluetooth HC-05. 
Fonte: Autores (2021). 


Definidos os componentes, foi feita a montagem do projeto. Inicialmente, a pinagem 
entre o sensor de temperatura e umidade e o Arduino, através de jumpers ligados ao 
protoboard: o pino VCC do sensor, com o pino de 5V do Arduino. Em seguida, conectou-se 
o sensor ao pino 2 na placa por meio do resistor de 10 KO, este conectado ao segundo pino 
do sensor. E ainda, o GND (Ground) do sensor ao GND do Arduino. Feito isso, utilizou-se o 
código teste para o sensor DHT11, a fim de verificar a conexão executada. 

Prosseguindo para conectar o módulo bluetooth ao Arduino, utilizando, também o 
protoboard, foi feito: a conexão entre o terra de ambos; o pino para alimentação “VCC” do 
módulo à entrada “3.3V” do Arduino; a porta “TX” do Arduino à entrada “RXD” do módulo 
bluetooth; e, por fim, a porta “RX” da placa à saída “TXT” do módulo. Já a conexão do 
cooler com o Arduino precisou-se utilizar o diodo, o transistor, o dissipador e o resistor de 
1KOQO mencionados. O diodo, conectado em uma fonte externa de 12Y, pôde ser ligado ao 
cooler e esses foram ligados ao transistor que está conectado ao pino 9 do Arduino através 
do resistor. O dissipador térmico foi utilizado no transistor, exercendo sua função de forma 
que o calor emitido pelo transistor foi absorvido, protegendo o equipamento e aumentando 
sua eficiência. Com essas conexões, tem-se o sistema de ventilação se comportando como 
saída, dependendo dos dados de entrada emitidos pelo sensor. 

Para concluir o funcionamento da parte física, precisou ser realizada a construção 
do código na plataforma do Arduino, indicado pelo fluxograma da Figura 1. Onde foi feita 
a adição da biblioteca do sensor DHT11 ao código. Em primeiro lugar, o código verifica o 


sensor, e se necessário mostra uma mensagem para indicar que não está funcionando 
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ou está mal conectado. Então, quando funcionando corretamente, há a leitura e o envio 


da temperatura e da umidade captados pelo sensor, seguidos de uma condição para que 


o sistema de ventilação possa ser ligado. Finalizando, se o programa não é encerrado, o 


código se repete. 
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Figura 1 — Fluxograma indicando a relação entre o funcionamento do código na plataforma do Arduino 


e os sensores como componentes físicos. 


Fonte: Autores (2021). 


2.2 INTERFACE 


Para o desenvolvimento inovativo do projeto descrito no tópico anterior, foi criada 


a interface a partir da plataforma MIT App Inventor. Assim, definiu-se as partes visuais 


da aplicação estabelecendo a localização dos botões, e das caixas para as respostas do 


sensor. Nesse momento, para fins estéticos e de organização, foi definida uma nova tela, a 


qual seria iniciada por meio de um botão e teria como finalidade a seleção de um dispositivo 


bluetooth. Após determinar os elementos necessários para o aplicativo móvel, foi possível 


realizar a construção do código e estabelecer a sua relação com os componentes do 


projeto, como apresentado pelo fluxograma da Figura 2. 
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Figura 2 — Fluxograma indicando a relação entre o código e os componentes físicos da interface do 
aplicativo. 


Fonte: Autores (2021). 


A fim de estabelecer o fluxograma da Figura 2, usou-se a área Blocks da plataforma 
MIT App Inventor, onde pode ser realizada a programação dos componentes adicionados à 
parte visual. Quando a tela inicial do aplicativo abrisse caso o bluetooth do dispositivo não 
estivesse ligado, uma notificação para indicar que fosse ligado apareceria. Dessa forma, 
o botão procurar deveria ser clicado para que um dispositivo bluetooth próximo pudesse 
ser selecionado. Se nenhum dispositivo conectar, O processo de procurar é repetido, caso 
contrário a tela de temperatura se abre. 

Ao abrir essa tela e receber os dados do sensor, os valores de temperatura e 
umidade irão aparecer, sendo a faixa em que a temperatura se encontra indicada por uma 
imagem de termômetro, onde será um termômetro vermelho para temperaturas quentes, 
azul para frias e preto para temperaturas ambiente. Ainda, ao lado da imagem aparecerá 
o estado do cooler, se estiver ligado: on; e desligado: off. Por fim, caso queira continuar 
a examinar as temperaturas obtidas, basta permanecer no aplicativo, senão, basta sair e 
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finalizar o app. 

Para simplificar os testes do programa e definir o funcionamento do sistema de 
ventilação foram estabelecidos como limites de temperatura: acima de 30ºC quente, 
abaixo de 20ºC frio e entre ambas temperaturas, ambiente. Apesar disso, o código pode 
ser adaptado de acordo com sua finalidade. Por exemplo, em estufas a melhor temperatura 
de crescimento é de 21-24ºC, o mínimo sendo 18.5ºC e o máximo 26.5ºC (JONES JR., 
2002). Medicamentos a serem guardados em temperatura ambiente devem ser mantidos 
em um lugar bem ventilado, entre 15 e 25ºC, ou até 30ºC, dependendo da zona climática 
(HEWSON et al., 2013). Assim, as temperaturas do código devem ser definidas conforme 
seu propósito. 


31 RESULTADOS E DISCUSSÕES 


Após a parameitrização dos valores das temperaturas em três níveis: quente, 
ambiente e fria, foi verificado o funcionamento de todas as partes do projeto, tendo como 
resultado a visualização das medidas do ambiente como temperatura e umidade, por meio 
do aplicativo e em tempo real. Os resultados também incluíram o funcionamento do sistema 
de ventilação definido nos códigos desenvolvidos, se comportando de acordo com a 
variação de temperatura. A visualização desses, trata-se das telas da interface do aplicativo 
no dispositivo móvel, apresentada na Figura 3. A limitação do trabalho desenvolvido impõe 
que o dispositivo móvel deve estar nas proximidades do sensor para o alcance do sinal e a 
transmissão dos dados obtidos pelo mesmo sensor. 


21 “= 





Nenhum dispositivo Dispositivo: 98:D3:C1:FD:47:74 Dispositivo: 98:D3:€1:FD:47:74 Dispositivo: 98:D3:C1:FD:47:74 
Conectar Procurar Conectar Procurar Conectar Procurar Conectar Procurar 
Temperatura Umidade Temperatura Umidade Temperatura Umidade 
19.00ºC 70.00% 29.00º€ 62.00% 30.00ºC 65.00% 
Status Status Status 
cooler cooler cooler 
OFF OFF ON 


Figura 3 — Vistas das interfaces do aplicativo para controle de temperatura. 


Fonte: Autores (2021). 
A montagem do circuito está representada na Figura 4, com os hardwares 


mencionados na Tabela 3, sendo que sua esquematização está representada na Figura 5 


com a pinagem realizada no projeto. 


Coleção desafios das engenharias: Engenharia de computação 4 Capítulo 3 2 o. 





Figura 4 — Sistema para controle de temperatura e seus hardwares. 


Fonte: Autores (2021). 
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Figura 5 — Esquemático do hardware do sistema de controle de temperatura. 


Fonte: Autores (2021). 


Neste trabalho, foram adquiridas as partes físicas do projeto, consultados e 
estabelecidos os valores dos dispositivos e equipamentos. Na Tabela 3 são mostrados 
os valores de cada componente físico utilizado para a construção do projeto. Enquanto 
a Tabela 4 mostra alguns dos componentes apresentados na literatura que são utilizados 
atualmente em indústrias, sendo que a tabela tem valores (mínimo e máximo) que variam 
de acordo com a qualidade do componente, ou seja, variam de acordo com a precisão e 
a faixa de medição de temperatura requerida pelo setor industrial, comercial, médico ou 


residencial. 
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Dispositivo Preço (R$) 


Arduino Uno SMD e Cabo de 56,91 
alimentação do hardware 


Sensor de umidade e temperatura 21,76 
DHT11 
Módulo Bluetooth HC-05 52,86 
10 Resistores 1,43 
Protoboard 19,80 
65 unidades Jumpers 23,50 
Smartphone Android 300,00* 
Diodo 1N4007 0,10 
Transistor NPN — TIP122 1,50 
2 Garras jacaré 1,24 
Cooler 9,00 
Dissipador 3,12 
Fonte de alimentação externa 40,00* 


*Valores aproximados. 
Tabela 3 — Valores dos dispositivos. 


Fonte: Autores (2021). 


Aparelho Preço Mínimo (R$) Preço Máximo (R$) 
Termopar 13,50 2000,00 
Termômetro Infravermelho 12,00 7000,00 


Tabela 4 — Valores de alguns dos equipamentos apresentados na literatura. 


Fonte: Autores (2021). 


Além do benefício da visualização em tempo real, essa aplicação é vantajosa na 
questão do custo necessário para obtê-la. Em processos de produção, em laboratórios, 
indústrias, estufas e ainda outras áreas com a necessidade de controle de temperatura, 
aparelhos como termopar, termômetros digitais ou analógicos, infravermelho e de contato 
são utilizados para medir a temperatura. A Tabela 4 apresenta componentes presentes em 
um ambiente profissional que requer instrumentos de qualidade. Porém ao comparar os 
valores apresentados na Tabela 4 com os valores apresentados na Tabela 3, conclui-se 
vantajosa a utilização do sistema de controle desenvolvido como trabalho de inovação. 

Outrossim, destaca-se a vantagem e facilidade proporcionada pelo aplicativo por 
ser controlada com valores digitais. Não precisa depender de um sistema analógico, que 
em casos de precisão, está sujeito a erros de paralaxe. Os ajustes de controle dado pela 
aplicação proporcionam uma precisão maior da temperatura a ser controlada e medida. 


Coleção desafios das engenharias: Engenharia de computação 4 Capítulo 3 HE 


41 CONCLUSÃO 


Este trabalho desenvolveu um sistema de baixo custo composto de um aplicativo 
móvel, dispositivos eletrônicos e placas de desenvolvimento para controle de temperatura. 
Por ser um sistema de custo baixo, sua aplicação torna-se viável em diversas áreas 
comerciais, nas cadeias logísticas, nos processos industriais, nos transportes de produtos 
e uso em laboratórios. A inovação em destaque é descrita na literatura como etapas que 
começam a acontecer de forma rápida para criar produtos novos incrementando peças 
separadas em cima de uma infraestrutura já existente. Sobre o sistema desenvolvido, pode- 
se construir uma aplicação com conexão Wi-Fi ou Ethernet, de forma que a necessidade de 
proximidade com o dispositivo seja dispensável. Assim, será agregado valor ao projeto com 
um sistema baseado em uma estrutura loT (Internet of Things) para controlar dispositivos 
eletrônicos em um sistema inteligente. 

Ademais, a implementação de novos comandos ao aplicativo, como aumentar ou 
diminuir a temperatura com o auxílio de novos botões via interface e uso de ferramentas 
de ventilação, enriqueceria o atual sistema. Dessa forma, teria-se um sistema diferenciado, 
onde a temperatura seria controlada através de uma interface de fácil acesso, monitorada 
e controlada em tempo real a distância. Outra forma de incrementar o aplicativo seria O 
seu desenvolvimento em uma multiplataforma para que o aplicativo possa ser instalado em 
sistemas diferentes, como IOS e Android. 

Da literatura, em Gunarathne e Kalingamudali (2019), foi desenvolvido um aplicativo 
que comunica com o sistema de controle inteligente para reduzir o consumo de energia. 
Há uma necessidade de revisar como a energia elétrica é utilizada, a fim de se evitar o seu 
desperdício. O uso racional da energia elétrica é um dos desafios aos sistemas elétricos 
de potência com a finalidade de diminuir o consumo de energia e por consequência reduzir 
custos econômicos. Nesse sentido, o sistema de controle de temperatura desenvolvido 
reduz o desperdício de energia dado que se evita o acionamento do sistema de ventilação 
na forma periódica e colabora com perdas indevidas de energia elétrica. O processo de 
ventilação somente será acionado quando os níveis de temperatura forem ultrapassados. 
Como trabalho futuro, sugere-se que seja desenvolvido uma pesquisa com a finalidade 
de medir o consumo de energia do sistema desenvolvido via uma interface e dispositivos, 
podendo ser mostrado os cálculos da redução do consumo. 

Finalmente, numa pesquisa futura propõe-se desenvolver outros aplicativos para 
controle de irrigação, acesso a condomínios e para automação residencial. E ainda, é 
possível avaliar por usuários de várias áreas nessa pesquisa, se os aplicativos móveis 
atendem aos outros requisitos como: usabilidade, funcionalidade e eficiência. 
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RESUMO: Com a queda da taxa básica de 
juros no Brasil, os retornos obtidos através 
da caderneta de poupança, que é a aplicação 
com maior adesão, se tornaram deficitários. Tal 
fato tem levado ao crescimento do número de 
pessoas físicas investindo na bolsa de valores 
em busca de rentabilidade mais atrativa. O 
objetivo deste trabalho é estudar e construir um 
sistema agnóstico, que analise em tempo real os 
fundos de investimentos que tem apresentado 
melhor desempenho e possa sugerir, para 
pessoas com pouco conhecimento financeiro, O 
portfólio de fundos que mais se adequa ao perfil 
de investidor. Para as construções do sistema 
são exploradas as bases de dados abertas de 
fundos disponibilizadas pela CVM no Brasil e 
o perfil potencial do investidor, utilizando as 
ferramentas computacionais mais adequadas e 
amigáveis. Além disto, o resultado de pesquisa de 
opinião com usuários do sistema é apresentado 
e discutido. 

PALAVRAS-CHAVE: Fundos de investimento. 
Sistema eletrônico agnóstico. Perfil de investidor. 
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ONLINE AGNOSTIC RECOMMENDATION 
SYSTEM FOR APPLICATION IN 
INVESTMENT FUNDS 


ABSTRACT: Considering the reduction on 
basic interest rate in Brazil, the bônus payments 
obtained through “caderneta de poupança” (a 
brazilian popular special type of account which 
total value is correct by inflantion index and 
standard low taxes, basically), the most used 
investment in the country, became deficitary. 
This fact has led to a growth in the number of 
individuals investing in the stock exchange in 
search of more attractive profitability. The paper 
objective is to study and build an agnostic system 
that analyzes in real time the investment funds 
that have shown the best performance and can 
suggest, for people with litile financial knowledge, 
the portfolio of funds that best suits the investor 
profile. In order to build the system, open fund 
databases made available by CVM in Brazil 
and the investor's potential profile are explored, 
using the most appropriate andu ser friendly 
computational tool. Beside, a system cliente 
survey deployed have its answers compiled and 
analysed. 

KEYWORDS: Investment funds. 
eletronic system. Investor profile. 


Agnostic 


11 INTRODUÇÃO 


A educação financeira da população 
brasileira está muito aquém de um nível desejável 
de conhecimento, conforme pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA, 


2020). Por exemplo, de acordo com dados 


Capítulo 4 


coletados, apenas para 22% dos entrevistados entendem a necessidade de guardar 
dinheiro para prevenir adversidades futuras com um fundo de caixa. 

Não obstante, o volume de CPFs (Cadastro de Pessoas Físicas), registrados na 
bolsa de valores, tem crescido de forma acelerada e a procura por fundos de investimentos 
tem se intensificado (TABELA 1). Porém existe a evidência que iniciantes não possuem 
conhecimento e segurança para realizar suas próprias aplicações (CAMPISTA, 2020). Faz- 
se necessário encontrar e alinhar objetivos dos novos investidores com os valores dos 
gestores dos fundos. A Tabela 1 contém dados do aumento de CPFs na bolsa de valores 


nos últimos anos. 


ano | Quaniidadedocors — 


2019 1.681.033 
2020 2.958.442 


Tabela 1 — Aumento de CPFSs na bolsa de valores 


Fonte: B3 (2020) 





2018 813.291 


Apesar do amargo volume de resgates em crises como a iniciada nos Estados 
Unidos em 2008 (FERREIRA, 2015), os Fundos de Investimento Brasileiros passaram a 
ter uma maior contribuição nas carteiras de investimento das pessoas físicas, a partir do 
ano de 2000 (ANBIMA, 2020). Entende-se por carteira de investimento um grupo de ativos 
pertencente a um investidor, pessoa jurídica ou física. Por ativo entenda algo não físico, 
cujo valor é derivado de uma reivindicação contratual, como depósitos bancários, títulos e 
ações. Os ativos financeiros geralmente são mais líquidos do que outros ativos tangíveis, 
como commodities ou imóveis, e podem ser negociados nos mercados financeiros. 
(SPERANDIO, 2020). 

A partir de 2008, (MOTA, 2020) a procura por investimentos, diversificados ou não, 
tornou- se exponencial, tendo em vista que as receitas geradas e as despesas necessárias 
para o empreendimento são divididas proporcionalmente a participação do investidor 
no condomínio. Ou seja, tais fundos são entidades. Eles reúnem o dinheiro de muitos 
investidores, investem esse dinheiro em diversos produtos, e o objetivo é obter a melhor 
rentabilidade possível. 

O referido crescimento dos fundos de investimento e a correta correlação de como 
os brasileiros podem aplicar suas reservas nos mesmos, podem vir a ser explorados de 
forma agnóstica a instituições financeiras através de um sistema programado trabalhando 
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os princípios da Ciência de Dados (HESSEL, 2020). Para tal, deve-se tomar por base os 
dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia vinculada ao Ministério da 
Economia do Brasil, que os disponibiliza sob a forma de movimentação diária em seu 
website (DADOSBRASIL, 2020). 

Diante deste cenário em que, de um lado, pesa a falta de conhecimento relacionada 
ao planejamento financeiro dos brasileiros, e de outro, as oportunidades de diversificação 
de investimento de reservas em fundos de investimento adequados ao perfil de cada 
investidor, é oportuno, a criação de um sistema de recomendação que independe de 
instituições financeiras. Por não estar atrelado a uma ou outra instituição financeira, tal 
sistema pode ser chamado de agnóstico. Este deve, através do mapeamento do perfil de 
certo investidor, ser capaz de propor a melhor carteira de investimentos possível ao mesmo 
e assim apoiar o planejamento financeiro de um indivíduo. Compreende-se 'melhor carteira' 
aquelas atreladas a possível rentabilidade que pode ser obtida, respeitando a aversão ao 


risco de cada usuário. 


21 METODOLOGIA 


Para construção do sistema agnóstico de recomendação, estruturou-se o mesmo 
em duas partes ou processos, que trabalham concomitantemente: 


(1) Processo de Fundos 


Este processo é composto da extração, limpeza e classificação de fundos de 
investimento a partir das bases diárias da CVM (de comprimento pelo menos 
seis meses) (DADOSBRASIL, 2020), para organização das recomendações de 
investimentos que podem ser oferecidas ao usuário, dependendo da análise de seu 
perfil de risco. 


(2) Processo de Recomendação 


Este processo consiste na análise do perfil de risco do usuário, a fim de viabilizar 
a correta recomendação de fundos. No corrente trabalho, por facilidade e estudo 
de viabilidade computacional, os perfis de usuário foram categorizados em três: 
conservador, moderado e agressivo. 


A seguir, cada um dos processos utilizados é detalhado. 


Sobre o (1) Processo de Fundos 


Para a ingestão e manipulação de dados das bases de fundos abertos 
(DADOSBRASIL, 2020), torna-se necessário a criação de instruções de coleta e análise de 
dados (LICCIARDI et al., 2020). A fim de estudo de viabilidade construtiva do sistema no 
corrente trabalho, optou-se pela obtenção e análise de informações diárias dos fundos dos 
Últimos 6 (seis) meses. Tal volume representa aproximadamente 1 Tera Byte, o qual pode 
ser ingerido por um sistema baseado em linguagem Python. Na ingestão de dados, dois 
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datasets (conjunto de dados) em formato csv (valores/campos separados por vírgulas) são 
utilizados e tem suas informações correlacionadas em uma única tabela: 
Dataset 1 — possui informações diárias e distribuídas em campos e tipos sobre: o 
CNPJ do Fundo (formato caractere), o valor total da carteira do fundo (formato float), 
o patrimônio líquido (formato float), o valor da cota (formato float), as captações 
realizadas no dia (formato float), os resgates pagos no dia (formato float) e o número 
de cotistas (formato int). 


Dataset 2 — este conjunto de dados é uma espécie de catálogo de cada fundo, e a partir 
dele é possível correlacionar com os dados ingeridos pelo Dataset 1 pela informação 
de CNPJ (tipo caractere) existente no Dataset 1. Informações disponíveis: CNPJ do 
Fundo (caractere —-Objetivo de correlação), denominação social (caractere), gestor 
(caractere), data de registro (caractere), data de cancelamento (caractere), status 
(caractere), classificação do fundo (caractere), tipo de rentabilidade (caractere), 
instituição gestora do fundo (caractere), CNPJ da Instituição (caractere), diretor 
responsável (caractere). 
A escolha dos fundos de investimento é feita a partir do campo de classificação 
do fundo do dataset 2. Alguns regramentos foram trabalhados para garantir a limpeza a 
correição de uso dos fundos no sistema de recomendação: 
Dataset 1 


1. Remoção dos fundos com menos de 300 cotistas. Diversos destes fundos foram 
investigados e se trata de fundos fechados ou clubes com poucos investidores; 


2. Remoção de fundos Inativos. 


Importante mencionar que estes critérios não são obvieis de serem obtidos. Por 
outro lado, as operações realizadas no Dataset 1 permitem reduzir o seu tamanho em 85% 


aproximadamente. 
Dataset 2 
1. Remoção de fundos duplicados; 
2. Remoção de fundos Inativos. 


As operações no Dataset 2 permitem a redução do conjunto dos dados, tornando 
o conjunto final simples e conciso de ser manipulado pelo sistema. Face ao arquivo final 
obtido para manipulação em Python, não houve necessidade nem de usar uma base 
de dados estruturada, tão pouco uma base para padrões “big data” como as citadas na 
Seção 83. 

A partir dos dois datasets “limpos”, é organizada uma nova tabela que contém os 
melhores Fundos classificados (pela CVM — Dataset 2) como Renda Fixa, Multimercado e 
Ações. Esta lista é organizada em ordem crescente de rentabilidade no período analisado 
para cada tipo de fundo de acordo com a Equação 1. 


Coleção desafios das engenharias: Engenharia de computação 4 Capítulo 4 


se Valor final da cota do fundo 
Rentabilidade = ————— ——————————— 
Valor inicial da cota do fundo 
Relevante comentar que o Processo 1 de Fundos é disparado no sistema uma 
vez por dia, a fim de garantir que os dados recomendados aos usuários estão sempre 
atualizados. 


Sobre o (2) Processo de Recomendação do Sistema 


O processo de recomendação dos fundos de investimento ao usuário é iniciado com o 
entendimento das necessidades financeiras básicas deste (ANDRADE, 2021), (AMÂNCIO, 
2020). Para tal, é utilizado questionário formulado para identificar o perfil investidor, 
como o apresentado na Tabela 2. As respostas do questionário possibilitam classificar o 
usuário em três perfis: conservador, moderado e agressivo (Tabela 2). No Processo 2, 
o usuário também precisa fornecer um e-mail para recebimento da recomendação e um 
nome qualquer, de como gostaria de ser identificado. Além disto, nenhum dado relevante 
do usuário é armazenado no sistema, em respeito a LGPD (Lei no. 13.709/18). Para cada 
resposta do questionário é atribuído: *0' pelo sistema para resposta conservadora, '5' para 
moderada, e “10º para agressiva. Ao final do questionário é realizado uma média. Caso a 
média de respostas se encontre entre O a 3,3 o usuário é classificado com o perfil geral 
conservador pelo Processo 2, entre 3,4 e 6,6 como perfil geral moderado e entre 6,7 e 10 
como perfil agressivo. 
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ÃO procurar por um investimento, o que | Extrair do usuário o objetivo de 
você busca? seu investimento 


Como você avalia seu nível de Extrair do usuário seu nível de 
conhecimento sobre investimentos * conhecimento específico 


Entendo que parte do meu patrimônio estã 
Se algo inesperado acontecer na Extrair do usuário seu sujeito a flutuações dessa magnitude 
economia ou no mercado e o resultado for icionamento frente a um us a 
| E Entendo que meu patrimonio esta sujeito a 


uma oscilação grande nos seus movimento corriqueiro do 
investimentos, qual a sua atitude? mercado flutuações dessa magnitude e não está is 


Nunca Investi 
Bolsa de Valores e Derivativos 
Quais desses investimentos você ja Extrair do usuário suas Fundos de Investimento 
realizou no passado? experiências passadas 
Previdência Privada 
Títulos Públicos 
Juliana ganhou 10 mil reais e aplicou todo Extrair do usuário seu Concordo plenamente 
seu dinheiro na poupança. Como você posicionamento frente um perfil 
avalia a decisão de Juliana? de investidor 
Matheus não possui reserva de Extrair do usuário seu E = Agressivo 

emergência e investe todo seu patrimônio | posicionamento frente um perfil 
em bolsa de valores. você avalia a de investidor 


Extrair do usuário seu 
posicionamento frente um perfil 
ações? 
de investidor 


Como você investiria no mercado de 


Investiria em empresas com E poienciai 
de crescimento 


Por quanto tempo você pretende deixar | Extrair do usuário o objetivo de 
inhei seu investimento 





Agressivo 


Tabela 2 — Questionário perfil investidor - objetivo 


Fonte: o autor 


O Processo 2 foi estruturado no sistema da seguinte forma: 


(1). Interface homem máquina (IHM) é projetada para ser simples e intuitiva de ser 
usada, de acordo com Ritter (2020). Além disso, a experiência do usuário no uso 
de interfaces, como o smartphone por exemplo, pode contribuir positivamente 
para uma possível recomendação desse sistema para futuros clientes. 


(2). Aberta uma conta de gmail que viabiliza as áreas de armazenagem em nuvem 
Google do sistema — conta encontreseufiQ gmail.com 


(3). Apartir da conta aberta, é estruturado um Google Sites, que apresenta o sistema 
de recomendações e propõe ao usuário identificar seu perfil de investidor e 
efetuar as recomendações atualizados ao mesmo. O aspecto visual do site 
pode ser observado na Figura 1. 


(4). Um questionário é elaborado na ferramenta Google Forms, com as questões 
identificadas na Tabela 2. Este formulário encontra-se publicado no rodapé do 
site, para acesso e utilização do usuário em caso de interesse. O Formulário 
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solicita, além das perguntas referentes a Tabela 2, um nome qualquer e um 
e-mail para devolução da recomendação a ser calculada. As respostas do 
formulário são alocadas em planilha do Google Sheets. Para acessá-la, é 
necessário salvar o arquivo JSON, que contém a chave de autenticação para a 
planilha, na mesma pasta onde se encontra o programa Python. Esta planilha 
é monitorada com um delay de 100 segundos, por conta da limitação de leitura 
de dados da API Google Sheets em um processo Python. Caso nova entrada 
seja identificada, ela é processada e dependendo do perfil de risco identificado 
no questionário, recomendações atuais de fundos são atreladas a um texto de 
e-mail, enviando àquele deixado no formulário pelo usuário. Um exemplo deste 
é apresentado na Figura 2. 


(5). A facilidade e a gratuidade de elaborar o Processo 2 do sistema em ambiente 
Google, leva a decisão de utilizar o GCS (Gloogle Cloud System) como ambiente 
de hospedagem da plataforma de suporte ao Processo 1, em Python. O GCS 
permite atualmente sua exploração até a contabilização de US$300 de uso, 
sem repasse de custos ao usuário/conta criada. 


(6). Respeitando o processo de ciência de dados o DMP (Data Management Plan 
— Plano de Gerenciamento de Dados), foi elaborado e assinado junto com 
os códigos do sistema, o que gerou o DOI hittps://dmphub.cdlib.org/dmps/ 
doi:10.48321/D1K881. 


Encontre seu Fundo de Investimento 





O Encontre seu Fundo de Investimento nasceu para apoiar brasileiros que querem começar a investir seu 
capital, mas que não possuem conhecimento sobre o mercado financeiro. À partir de um simples 
questionário definimos as classes de fundos de investimentos que mais se adequa ao perfil do investidor, 
e recomendamos os melhores fundos de investimentos da atualidade. 


O que são Fundos de Investimentos? 


Os fundos de investimentos são formados por investidores que querem investir seu capital, onde o gestor 
deste fundo tem a responsabilidade de realizar o investimento de acordo com sua filosofia, 


Entenda quais são as características e as classes de fundos de 
investimentos que indicamos para você! 


Figura 1 — Aspecto Visual da Interface de Entrada do Sistema de Recomendação 


Coleção desafios das engenharias: Engenharia de computação 4 Capítulo 4 





Fundos de Renda Fixa 
Os fundos de renda fixa são 
investimentos onde é possível prever a 
rentabilidade com menor taxa de erro 
comparado acs outros fundos. Estes 


Fundos Multimercado 


Fundos Multimercado são fundos que 
possuem aplicações em diferentes 
setores do mercado financeiro, muitas 
vezes misturando renda fixa com renda 


Fundos de Ações 


Fundos de Ações são fundos que tem 
como caracteristica um minimo de 67% 
de suas aplicações em cotas de ações 
de empresas listadas na bolsa de 


fundos valores. Possuem uma maior 


aplicação as taxas de juros. Os títulos 


ssUeMm como rincipal variável [2ções) Buscam um maior 
po LER 


rendimento que 05 fundos de renda fixa volatilidade, sendo assim, um Tisco 
mais conhecidos são Tesouro Direto, com menor risco comparado 205 maior e um potencial de retorno maior. 
CDE, LC e LIXA onde o investidor 
empresta seu dinheiro ao govemo 
que paga 
somado a uma taxa de juros baseado 


fundos de ações. 
federal Do emprestimo 


na taxa selic. 


O que é o perfil de investidor? Perfil de investidor é o resultado de uma análise das suas características em relação a 
investimentos, e principalmente ao risco envolvido. Simples de ser obtido através de algumas questões, o perfil de investidor serve para 
indicar a carteira de investimentos mais adequada para você. 


Clique nos icones abaixo para responder nossos formulários 


Feedback 





Perfil de Investidor 


Fonte: o autor 


Du] 

Após analisarmos as suas respostas do questionário, identficamos que o sou porfl de investidor é conservador 

Baseado nisso à classe qua mais se adequa &o sau perl à a de Fundos de Renda Fixa 

Então escolhemos para rolê 05 ks melhores handos de nresimmentos para à seu perfil. que apresentaram a maior rentabiidade mos úhimos seis meses Sho eles 
Sugestão 1: BTG PACTUAL DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA 

Sugestão 2: ICATU VANGUARDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FINA 

Sugestão 3: ME MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 


Por favor, nos ajude a melhorar respondendo um rápido queslionário de Teedback! 
Wocê será redirecionado para o questionário cicando no ink a seguir. https Morms gletéppV'szim boda 


Email: gnconirasauétdomal com | Sha bipaiisias qoogha com viga ençcontrasauf 


Figura 2 — Exemplo de e-mail enviado pelo sistema de recomendação 


Fonte: o autor 


Capítulo 4 
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O funcionamento dos Processos 1 e 2 do sistema de recomendação pode ainda 
ser compreendido, acompanhando o diagrama apresentado na Figura 3. O Processo 1 é 
construído totalmente em Python e corresponde as etapas na parte superior esquerda da 
Figura 3. Já o Processo 2 é composto por parte que utiliza os recursos do Google e parte do 
programa Python que monitora a planilha gerada a fim de determinar se um novo usuário 
deu entrada no sistema solicitando novas recomendações de fundos de investimentos. É 
importante ressaltar que ambos os Processos são cíclicos o que configura em um sistema 


automático. 





Coleta de 

dados da 
CVM / 
Y New Google 

Análise 

SIM dos 
Fundos de 

Investimento 










Sites Google Forms Google Sheets 
Leitura da 
data atual 








Data Leiturá 
atual - Data ultima formulário 
atualização >= pertil 

1 dia? investidor 





SIM >>> 

Análise 
das 

informações 








Leitura 
formulário 
perfil 


Coleta 
data da 
última 
resposta 


Define O Envia e-mail 
perfil de com 


investidor recomendações 
investidor 








Figura 3 — Fluxograma dos Processos do Sistema de Recomendação 
Fonte: o autor 

Vale mencionar, que no e-mail e no sistema (vide Figura 1 e 2) é disponibilizado 
ao usuário link que pode redirecionar este, se assim desejar, a um formulário de feedback 
sobre o ambiente. As perguntas foram elaboradas com o intuito de avaliar a funcionalidade, 
a fim de viabilizar discussões e eventualmente melhorias no sistema. A Tabela 3 contém 
as perguntas do formulário de avaliação. Igualmente ao formulário inicial, este também é 
hospedado na plataforma Google Forms. As respostas anônimas eventualmente obtidas, 
são armazenadas em outro Google Sheets. As mesmas são dispostas em uma escala 
de 1 a 5, em que o número 1 é considerado como avaliação 'péssima' e o número 5 é 


considerado avaliação 'excelente” para a questão formulada. 
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Como você avalia a nossa contribuição Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é 
para OS seus investimentos? muito ruim e 5 muito bom. 


Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito 
ruim e 5 muito bom. Como você avalia O 
nosso tempo de resposta? 


Qual a possibilidade de você seguir a Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é 
nossa recomendação? improvável e 5 muito provável. 
Como você avalia nossa diversidade de Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é 
fundos recomendados?” insatisfeito e 5 satisfeito. 


Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é 
muito ruim e 5 muito bom. 


Quanto você recomendaria nosso serviço Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é 
para um amigo ou familiar? improvável e 5 muito provável. 


Muito Clara 


Como você avalia nossa clareza na 
comunicação? 


Confusa 


Muito obrigado pelo feedback, se você 
se sentir confortável, deixe aqui seu sua Resposta dissertativa aberta 
sugestão no que podemos melhorar. 





Tabela 3 — Perguntas do formulário de feedback 


Fonte: o autor 


31 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 


Para as análises dos dados podem ser utilizadas ferramentas de manipulação e 
de estruturação, dependendo da estrutura de dados recebidos. Quando distribuído em 
diversas tabelas que precisam ser conjugados por chaves de acesso, o banco estruturado 
é a ferramenta viável (ARANHA, 2006). Uma possível ferramenta, é o MYSQL (JOSÉ et 
al., 2020). Trata-se de um sistema gerenciador de banco de dados, que nesse projeto 
poderá ser utilizado a fim de otimizar análises e tempo de processamento nos cruzamentos 
de informações. Se os dados dependerem de tabelas com pouca estruturação ou 
correlação de tabelas, outras soluções tecnológicas podem ser alternativamente usadas 
(VASCONCELLOS, 2021). Se o volume de dados a ser tratado for elevado, da ordem de 
Tera Bytes, soluções como MONGO DB ou mesmo o NO SQL (PATEL, 2020) são usadas 
para facilitar o armazenamento e busca de informações rapidamente. Esta rapidez é ganha 
de forma não gratuita, já que se renuncia à consistência de registros de dados. Ainda, 
para o caso de volumes da ordem de Mega Bytes, aplicações mais simples como Excel 
ou Google Sheets podem ser igualmente na ingestão, limpeza e tratamento de dados 
(HOSSAIN, 2021), (OUAFIQ, 2021). 

As análises de dados devem ser baseadas nos princípios de Ciência de Dados 
(MEDEIROS et al., 2021). Em geral para análises financeiras, faz-se uso na linguagem de 
programação em Python (ANDRADE, 2020). 

A partir da programação, respeitando a Ciência de Dados, são cumpridas as etapas 
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de coleta, limpeza, curatela e manutenção de dados, além de transformar os mesmos em 
informações que objetivem otimizar o portfólio de fundos a um certo perfil de investidor 
(LICCIARDI et al., 2020). 

O sistema de recomendação deve ser armazenado em Nuvem, para que seja 
viável a disponibilização on-line e extração contínua de dados (WANG et al., 2020). A 
vantagem do ambiente de Nuvem ou Cloud Computing está relacionada a facilidade de 
escalar a solução (em capacidade de processamento e memória, disco) de acordo com as 
necessidades. Tem-se como alvo um dos três ambientes de Cloud melhor classificado no 
Mercado brasileiro: Google Cloud (GCS), Azure ou AWS (Amazon) (KAMAL, 2020). 

Segundo Dixon (2020), o termo Data Lake foi criado com o intuito de representar um 
repositório de dados armazenados em um formato no qual fosse de fácil extração, direto 
das fontes originais, no qual incluía dados estruturais e semiestruturais, como de bancos de 
dados e arquivos no padrão computacional e de armazenamento CSV e JSON. 

Utiliza-se na corrente de pesquisa um Data Lake que armazena as informações 
necessárias para o desenvolvimento do trabalho em questão (DADOSBRASIL, 2020). 
De tal repositório da CVM, recomendações de investimentos em fundos podem ser 
classificadas em particular como: Fundos de Renda Fixa, Fundos Multimercado ou Fundos 
de Ações. Como fundos de renda fixa, entenda aqueles que buscam retorno através de 
investimentos em ativos de renda fixa, em estratégias baseadas em risco de juros ou de 
índices de preços (ANBIMA, 2021). Nesta estratégia excluem-se as que impliquem em 
exposição em renda variável, como ações. Já como fundos de Ações, compreende-se 
aqueles cuja carteira é composta principalmente por ativos de renda variável como: ações 
a vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações. Para fundos 
classificados como multimercado, entenda como aqueles cuja política de investimento 


envolva diversos fatores de risco, sem o compromisso em nenhum fator especial. 


41 RESULTADOS E DISCUSSÃO 


4.1 ANÁLISE DO PROGRAMA PYTHON 


O programa estruturado em Python atendeu a expectativa, funcionando de forma 
automatizada e sendo possível ser processado em qualquer lugar com acesso à internet. 
Inicialmente o código foi testado e implementado em uma máquina on-premise e por fim 
através de uma máquina virtual, onde em ambos os ambientes o programa atendeu as 
expectativas. Vale mencionar que durante os testes foi encontrada dificuldade relacionada 
a quantidade de leituras na API do Google Sheeis (Figura 4), por se tratar de um serviço 
gratuito e para mitigar esse erro foi necessário estabelecer um retardo de 100 segundos entre 
as leituras (Figura 5). Para que o sistema entre em produção é necessária a contratação do 
serviço empresarial Google Sheets, Google Drive, Google Docs e Google Presentations. 


Coleção desafios das engenharias: Engenharia de computação 4 Capítulo 4 EL 


exceeded for Das m 
limit 'Read requests 
Same ice 'sheets.go 
ct number:7882 
CE EXHAUSTE nº 
oogleapis 
“RA ATE LIMIT E E XCEEDE D' 
nis.com”, E 


E "720230657 70P [É a" 


do : 


Um 
proje 


PerMinutePerliser 





Figura 4 — Erro da API 


Fonte: o autor 





Figura 5 — Delay para leitura da API 


Fonte: o autor 


4.2 ANÁLISE DE PERFIL DE INVESTIDOR 


Participaram do questionário de análise de perfil de investidor 52 pessoas 
randomizadas, ou seja, com espectro variado em níveis de conhecimento sobre o mercado 
de fundos de investimentos. A partir desta análise obteve-se que 62% se enquadram no 
perfil moderado, 29% se enquadram no perfil agressivo e 10% se enquadram no perfil 
conservador conforme ilustrado na Figura 6. Desta forma, é possível observar que para 
esta amostra realizada a tendência é que os investidores potenciais apliquem seu dinheiro 


de forma moderada. 
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Questionário análise de perfil 





100% 52 


Total 


A Figura 7 mostra que cerca de 50% dos participantes têm pouco conhecimento sobre 





2% 32 
20% 15 


Moderado Agressivo Conservador 





| 10% 5 | 


Figura 6 — Participações do questionário análise de perfil 


Fonte: o autor 


investimentos, e apesar disso 71% procuram por rentabilidade e segurança ao aplicar seu 
capital. Isso pode estar relacionado a vontade de ter uma renda extra oriunda de aplicações 
financeiras e ao momento de incerteza econômico no qual nosso País se encontra. Em 
relação as questões que são apresentadas situações adversas, Figura 7 — Gráfico Ce D, 
correspondendo a questão em C€C a de um perfil extremamente conservador e a em D outro 
extremamente agressivo, existe uma incoerência estatística nas respostas. Esta pode ser 
explicada pela desatenção na leitura das questões ou pela falta de conhecimento para 


avaliar as mesmas. 
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Ro procurar por um investimento, O que você 





Como você avalia seu nivel de conhecimento 
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T1% 
A B 
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EEE 

Rentabilidade e Rentabilidade Segurança Baixo Medio alto 


Segurança 


Juliana ganhou 10 mil reais e aplicou todo seu 
dinheiro na poupança. Como você avalia a decisão 








Matheus não possui reserva de emergência & 
investe todo seu patrimônio em bolsa de valores. 








de Juliana? Como você avalia a decisão de Matheus? 
ES 
SEM 
g2% C D 
33% 
PO 2H 
Discordo totalmente Concordo Concordo plenamente Concordo Discordo totalmente Concordo plenamente 
parcialmente pardialmente 


Figura 7 — Gráficos A, B, Ce D 


Fonte: o autor 


4.3 ANÁLISE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 


Tendo os dados previamente filtrados por classes de fundos de investimento, número 
de cotistas e atividade do fundo, até a data presente de entrega deste trabalho, pode-se 
constatar que os fundos que tiveram melhor rentabilidade no período antecessor de 6 (seis) 
meses foram ranqueados e dispostos em três classes (Tabela 4). 
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Vitreo Criptomoedas Fi Em 
Mb Matic Renda Fixa Longo Cotas De Fundo De 
Prazo Fundo De Investimento| Investimento Multimercado 
Financeiro. Investimentimento No 
Exterior 
Btg Pactual Debentures Hashdex 100 Nasdag Crypto | Trigono Flagship Small Caps 


Trigono Delphos Income 
Fundo De Investimento Em 
Cotas De Fundos De 
Investimento Em Acoes. 


Incentivadas Fi Em Cotas De Index Fundo De Fundo De Investimento Em 
Fundos Incentivados De Investimento Multimercado Cotas De Fundos De 
Invest Em Infra Renda Fixa. Investimento No Exterior Investimento Em Ácoes. 


3l Itaú Ideias De Trigono Flagship 60 Small 
Investimento Estratégia | Caps Fundo De Investimento 
Protegida lii Fundo De Inv Em Em Cotas De Fundos De 


Icatu Vanguarda Fundo 
Incentivado De Investimento 


Em Infraestrutura Renda Fixa. Á . 
Cotas De Fundos De Inv Multi Investimento Em ácoes. 





Tabela 4 — Ranking por classe de fundos 


Fonte: o autor 


Contudo, é possível comparar o retorno obtido pelos fundos de investimentos 
recomendados com seus respectivos benchmarks na Tabela 5. Por benchmark entenda 
que é uma comparação entre a performance do fundo sugerido e o desempenho relativo 


do índice comparável. 


Mb Matic Renda Fixa Longo Prazo Fundo De Investimento 
(CDI) 1% 8,8% ; . 
Financeiro 
Btg Pactual Debentures Incentivadas Fi Em Cotas De Fundos 
(CDI) 1% 5,4% | 
Incentivados De Invest Em Infra Renda Fixa 
| Icatu Vanguarda Fundo Incentivado De Investimento Em 
(CDI) 1% 3,6% 
Infraestrutura Renda Fixa 
Vitreo Criptomoedas Fi Em Cotas De Fundo De Investimento 
(IBOV) 6,5% 37,1% , , , 
Multimercado Investimentimento No Exterior 


Hashdex 100 Nasdag Crypto Index Fundo De Investimento 
(IBOV) 6,5% 33,6% j . 
Multimercado Investimento No Exterior 
3 Itaú Ideias De Investimento Estratégia Protegida lii Fundo De Inv 
(IBOV) 6,5% 19,7% 8 Em 
Em Cotas De Fundos De Inv Multi 
Trigono Flagship 60 Small Caps Fundo De Investimento Em Cotas De 
(IBOV) 6,5% 51,1% | 8 Sup dida 
Fundos De Investimento Em Acoes 
Trizono Flagship Small Caps Fundo De Investimento Em Cotas De 
(IBOV) 6,5% 50,9% | TB Rr bi 
Fundos De Investimento Em Acoes 
| Trigono Delphos Income Fundo De Investimento Em Cotas De 
(IBOV] 6,5% 47,2% . 
Fundos De Investimento Em Acoes 


Tabela 5 — Retorno de Índices x Retorno de Fundos 





Fonte: o autor 
A fim de comparar o desempenho entire os fundos de investimentos no período 
analisado, são dispostos os gráficos em base 100 das classes de renda fixa (Gráfico 1), 


multimercado (Gráfico 2) e o de ações (Gráfico 3). 
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Melhores Fundos de Renda Fixa dos últimos 6 meses 
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Gráfico 1 —-Melhores Fundos de Renda Fixa 


Fonte: o autor 


Melhores Fundos Multimercado dos últimos 6 meses 
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Gráfico 2 — Melhores Fundos Multimercado 


Fonte: o autor 
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Melhores Fundos de Ações dos últimos 6 meses 





Jan 17 Jan 31 Feb 14 Feb 28 Mar 14 Mar 28 Apr 11 Apr 25 May O May 23 


— TRIGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES 
— TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES 
—— TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES 


Gráfico 3 — Melhores Fundos de Ações 


Fonte: o autor 


Podendo destacar que no Gráfico 3 os fundos de small caps, empresas com valor 
de mercado de até R$ 10 bilhões, apresentaram aproximadamente o mesmo desempenho 
e suas linhas se sobrepuseram no gráfico, por isso não é nítida a presença das três linhas 


dos fundos. 
4.4 ANÁLISE DO FEEDBACK 


Após a entrega da recomendação dos fundos de investimentos, foram coletados 
20 feedbacks de usuários do sistema agnóstico. Dentre os recebidos 30% avaliaram a 
contribuição para os seus investimentos como muito bom (Gráfico 4). 


Em uma escala de 1a 5, onde 1 é muito ruim e 5 muito bom. Como você avalia a nossa 
contribuição para os seus investimentos? 


20 respostas 


10,0 


9 (45%) 


A 


6 (30% 
5,0 ( ) 


2,5 






2 (10%) 


0,0 


Gráfico 4 — Contribuição para investimento 


Fonte: o autor 
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Adicionalmente, 50% dos respondentes avaliaram o tempo de resposta como sendo 
muito bom (Gráfico 5). 


Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito ruim e 5 muito bom. Como você avalia o nosso tempo 
de resposta? 


20 respostas 


10,0 


10 (50%) 


15 


5,0 


25 


0,0 





Gráfico 5 — Tempo de resposta 


Fonte: o autor 


Além disto, 25% das respostas recebidas dos potenciais investidores mencionam 
como sendo muito provável seguir a recomendação do fundo de investimento (Gráfico 6). 


Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é improvável e 5 muito provável. Qual a possibilidade de você 
seguir a nossa recomendação? 


20 respostas 


10,0 


9 (45%) 


15 


5.0 


2,5 3 (15%) 


2 (10%) 


0,0 





Gráfico 6 — Adesão da recomendação 


Fonte: o autor 


Em relação a diversidade dos fundos recomendados, 20% dos usuários se 
declararam como satisfeitos (Gráfico 7). 
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Em uma escala de 1a 5, onde 1 é insatisfeito e 5 satisfeito. Como você avalia nossa 
diversidade de fundos recomendados? 


20 respostas 
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Gráfico 7 — Diversidade da recomendação 


Fonte: o autor 


Referente a indicação do sistema, 35% dos respondentes afirmaram que 
recomendariam o sistema para um amigo ou familiar (Gráfico 8). 


Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é improvável e 5 muito provável. Em uma escala de 1a 5, 
quanto você recomendaria nosso serviço para um amigo ou familiar? 


20 respostas 


am 10 (50%) 
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2,5 
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Gráfico 8 — Indicação do sistema 


Fonte: o autor 


Por fim, 50% participantes avaliaram a forma de comunicação como muito clara 
(Gráfico 9). 
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Como você avalia nossa clareza na comunicação? 


20 respostas 


O Muito Clara 
O Clara 

O Pouco Clara 
O Confusa 





Gráfico 9 — Clareza na comunicação 


Fonte: o autor 


No geral o feedback foi positivo, no entanto é perceptível que a adesão das 
recomendações e a diversidade de fundos recomendados não tiveram um nível de 
excelência quando comparado aos demais questionamentos, isso pode ser avaliado e 
corrigido para uma possível evolução do sistema. Além disso, foram coletadas algumas 
sugestões dissertativas onde usuários agradeceram e mencionaram que gostaram das 
recomendações, e outros que contribuíram com críticas construtivas, apontando a falta de 
um canal que possa orientar pessoas a investirem na prática e análises mais robustas para 


entregar a recomendação. 


5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 


Como mencionado na Seção 4, uma alternativa interessante é a contratação 
do serviço empresarial Google, a fim de não gerar limitações de número de acessos 
simultâneos ao sistema. Outro aspecto que precisa ser melhorado são as classificações de 
risco dos fundos de investimentos em uma futura versão. 

Em suma, o sistema eletrônico agnóstico conseguiu atender o principal objetivo de 
realizar a recomendação de fundos de investimentos para pessoas com pouco conhecimento 
sobre o mercado financeiro, de acordo com o perfil do investidor. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo 
o projeto de controladores adaptativos para 
controle de posição de dois elos de um robo de 
três graus de liberdade. O controle é realizado 
através de simulação, usando modelos dos elos 
obtidos com dados reais do sistema, através de 
estimação de parâmetros com o algoritmo dos 
mínimos quadrados recursivo. São projetados 
e implementados controladores adaptativos 
PID de Dahlin para o controle de posição dos 
dois elos. A estratégia de controle a ser usada, 
baseia-se em um modelo explícito do sistema. 
Os controladores são implementados através 
de um programa computacional. São mostrados 
como resultados as curvas de saida dos modelos 
dos dois elos e as curvas de saída dos elos sob 
ação dos controladores adaptativos. 
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LIBERDADE 


PALAVRAS-CHAVE: Robótica, Identificação de 
sistemas, Controle Adaptativo. 


ADAPTIVE PID CONTROL USED IN 
TWO LINKS OF A THREE DEGREES OF 
FREEDOM ROBOT 
ABSTRACT: This work aims to design adaptive 
controllers to control the position of two links of a 
robot with three degrees of freedom. The control 
is performed through simulation, using models 
of the links obtained with real system data, 
through parameter estimation with the recursive 
least squares algorithm. Adaptive Dahlin PID 
controllers are designed and implemented to 
control the position of the two links.The control 
strategy to be used is based on an explicit model 
of the system. The controllers are implemented 
through a computer program. The output curves 
of the models of the two links and the output 
curves of the links under the action of the adaptive 

controllers are shown as resulis. 
KEYWORDS: Robotics, Systems Identification, 
Adaptive Control. 


11 INTRODUÇÃO 


O presente trabalho tem como objetivo 
o modelamento linear de dois elos de um robô 
manipulador de três graus de liberdade (3 GDL) 
e o projeto de controladores adaptativos para os 
dois elos. Os elos 1 e 3 a serem controlados são 
mostrados na Figura 1. O modelo matemático 
de um sistema pode ser obtido através de leis 


físicas, conhecido como modelo caixa branca ou 
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por técnica de identificação paramétrica, conhecida como modelo caixa preta, que depende 
de dados reais do sistema. 

Modelos caixa branca de robôs manipuladores são não lineares (Spong e Vidyasagar, 
1989), (Craig, 1989), enquanto que a identificação caixa preta, gera modelos lineares e 
não lineares (Aguirre, 2000), que podem ser usados para projeto e implementação de 
controladores adaptativos. Os modelos caixa branca, quando utilizados em projetos de 
controladores, exigem uma quantidade elevada de cálculos, o que torna necessário o uso 
de máquinas de grande porte, tendo em vista o esforço computacional requerido (Koivo e 
Guo, 1983), (Shih e Tseng, 1995). 

Na utilização de modelos caixa preta, suas estruturas são definidas a priori, e 
com isto, a escolha de modelos de primeira ou segunda ordem, que representam bem os 
sistemas reais, e que requerem baixo esforço computacional, são empregados. 

As ações de controle adaptativo serão realizadas por dois controladores auto- 
ajustáveis PID de Dahlin. Os controladores da família PID constituem cerca de 90% dos 
instalados atualmente na indústria (Behar e Iranzo, 2003). Como resultados deste trabalho, 
são apresentadas curvas das respostas estimadas, obtidas com o modelamento dos dois 
elos do robo e curvas das respostas dos elos sobre ação dos controladores adaptativos 
projetados, obtidas por simulação. 


21 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 


O Robô Manipulador de 3 GDL mostrado na Figura 1 é composto de duas juntas 


rotacionais e uma prismática. 
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Figura 1. Robô manipulador de três gdl 


A junta 1 rotacional é acionada por um moto-redutor alimentado por um inversor 
de frequência e movimenta o elo 1 do robô. Este elo é uma coluna cilindrica e tem um 
deslocamento angular máximo de 160º medido através de um potenciómetro. O movimento 
da junta 1 é transmitido para o elo 1 através de duas polias e uma correia dentada. A 
junta 2 rotacional é acionada por um sistema eletropneumático composto por uma válvula 
eletropneumática e um cilindro pneumático e movimenta o elo 2 do robô. Este elo é um perfil 
U e tem um deslocamento angular máximo de 45º medido através de um potenciómetro. 
O movimento da junta 2 é transmitido para o elo 2 através do deslocamento do pistão do 
cilindro pneumático. A junta 3 prismática é acionada por uma válvula eletropneumática e 
movimenta o elo 3 do robô que é a haste de um pistão de 500 mm de curso, de um cilindro 
peumático fixado no interior do perfil U (elo 2). O deslocamento linear da haste do pistão é 
medido através de uma régua potenciométrica. Um computador PC é utilizado para enviar 
comando de acionamento ao moto-redutor através do inversor de frequência e para as 
duas válvulas eletropneumáticas e para receber os sinais dos sensores potenciométricos. 
A comunicação do robô com o computador é realizada através de duas placas de entrada 
e saída de dados NI USB-6009, utilizando um programa computacional nas plataformas 
LabView e Matlab. Considerando as características de tensão e capacidade máxima de 
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corrente das placas de entrada e saída de dados foi inserido um amplificador de potência 


para servir como fonte de suprimento aos elementos de acionamento do robô manipulador. 


31 CONTROLADOR AUTO-AJUSTÁVEL (STR) 


O controlador auto-ajustável (STR) é um tipo de controlador adaptativo, que 
automatiza as tarefas de modelagem matemática, projeto e implementação da lei de 
controle. O STR é explícito quando as tarefas de modelagem matemática, projeto e 
implementação da lei de controle são realizadas a partir dos parâmetros estimados da 
planta. No STR, os parâmetros estimados do sistema são determinados e atualizados, à 
cada período de amostragem, através do MOR. O diagrama de blocos de um STR explícito 
é apresentado na Figura 2. No diagrama de blocos destacam-se duas malhas fechadas. A 
malha inferior composta pelo sistema e pela realimentação de saída, e a superior composta 
pelo estimador de parâmetros, pelo projeto da lei de controle e pelo controlador ajustável. 
No STR os parâmetros estimados são considerados como se fossem os parâmetros reais 
do sistema. Esta abordagem é baseada no princípio da equivalência à certeza (Hemerly, 
1996). 

Controladores como: Proporcional Integral Derivativo (PID), Proporcional Integral 
(Pl), Proporcional Derivativo (PD), de Variância Mínima (MV), de Variância Mínima 
Generalizado (GMV), Linear Quadrático Gaussiano (LQG) e Controlador Preditivo 


Generalizado (GPC), podem ser utilizados para o projeto da lei de controle. 


Parâmetros 
da planta 










Especificações 


de desempenho | a 6 yETO DA LEI 


DE CONTROLE 


. ESTIMAÇÃO DA 
Parâmetros PLANTA 


do controlador 


Referência | CONTROLADOR 


AJUSTÁVEL SISTEMA 


Figura 2. Diagrama de blocos do STR explícito 


A estimação dos parâmetros do sistema é a essência do STR. Dentre os algoritmos 


aplicáveis à esta tarefa cita-se o dos mínimos quadrados recursivo (MQR) com fator de 
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esquecimento (Aguirre, 2000), (Ljung, 1987), (Hemerly, 1996), (Rúbio e Sanchéz, 1996) 
e (Coelho e Coelho, 2004). Os algoritmos recursivos usam as estimativas do vetor 6(1), 
prevista a partir dos instantes anteriores ao instante de tempo t, para obtenção das 


estimativas 9(t + 1), conforme indica a Equação (1). 
91 +1) = A) + AÓ(I+) (1) 


Um modelo paramétrico quando utilizado para projeto de controladores não 
representa uma descrição complexa do sistema, mas deve descrever com grande precisão 
as características dinâmicas essenciais para o projeto do controlador. Diversos modelos 
paramétricos podem ser utilizados para representar os sistemas, entre eles, o linear do tipo 
ARMAX, dado pela Equação (2). 


Ae Dym=2"B( Nu(t-D+C(E Net) (2) 


onde: 

z-!- operador atraso, tal que Zz“ Wt) = Mt- 1); 

u(t) e y(t)- são respectivamente o sinal de controle e a saída do sistema; 

A(z')=1+az'+azº+.+a zYº denominador da função de transferência do 
sistema; 

B(z')=b+bZz'!'+bZz?+..+b z”? numerador da função de transferência do 
sistema; 

C(z')=1+cz'!'+cz?+..+c z”º numerador da função de transferência do 
filtro auto regressivo; 

e(t) - ruído branco de média nula; 

d - atraso de transporte do sistema; 

N, N, N,- ordem dos polinômios A, Be C. 

Com C(z"!) = 1, o modelo ARMAX, resulta no modelo ARX, que pode ser escrito 


conforme o modelo de regressão linear mostrado na Equação (3). 


O =4 (U-NDO+e(t) (3) 

onde: 
$U-D=[-yt-D, (1-2), y(t=n Ult D,u(t-2), u(t-1-n,)] (9-8) 
E =[a so qu E sy amengdas | (3.b) 


A estimação recursiva do vetor de parâmetros 0” é regida pelas seguintes equações: 
(0) = (=D +K(D| MO (DO(—1) | (4) 


KO) =Pe-DAO| 1-6 (DP4-Do()]| (5) 
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P(t) = E — K()o' (1)] (9) 
Ae 
onde : 
K(t) - ganho do estimador; 
P(t) - matriz de covariancia dos parâmetros estimados; 
Ae - fator de esquecimento; 
| - matriz identidade. 
No projeto do controlador PID de Dahlin, adota-se o o modelo ARX, obtido a partir 
da Equação (3), e mostrado na Equação (7). 
vt) =» ()+n(t)= - ces = 1) : elt) vº) 


dr j dt a 





di > | 


onde: 
Y.(t) — modelo do sistema; 
n(t) - modelo da perturbação. 


41 CONTROLADOR PID DE DAHLIN 


A Equação (8) mostra a representação da ação de controle do controlador PID 
(Coelho et al, 2019). 


U(z) 1 D(t)/»(0))] (8) 


“EL SADU-y()/y,(0) 





G. (2) 


onde: Go(Z) é a função de transferência do sistema, G (z) é a função de transferência 
do controlador, y(t) é a saída do sistema, y (t) é a referência, U(z) é a variável de controle e 
E(z) é o erro de saída do sistema. 

A proposta de projeto do controlador Dahlin, considera que o sistema em malha 
fechada, se comporta como de primeira ordem e com atraso de transporte, conforme 
Equação (9). 


U(z) = [= p)z 1] (9) 
E(z) Gpa(2)[l- po" -(1- pJzt"] 








onde: d é o atraso de transporte. 
Cada elo do robô é representado pela função de transferência discreta de segunda 
ordem dada pela Equação (10). 


B(z) z“Mb+bz!+b,z”) (10) 
E A(z) l+az!+a,z” 





Substituindo Equação (10) na Equação (9), obtém-se a Equação (11) do controlador. 
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Mraz rar) o =p) (11) 


G (z)= ) 
ez) (bo +bz'+bzl- pr! -(1- p)zt*] 


Dahlin considera o controlador PID na forma ideal conforme Equação (12). 


(2)= 4 | (ETTA TO 0+27,! T)z! (TT, É (12) 
tdda (1-2) 


Na Equação (11) e na Equação (12), tem-se os parâmetros conforme Equações (13) 


à (17). 
k.=-k(a, +2a,) (13) 
E (=p) (14) 
(by +b +b;)ll+ d(l = po] 
1, (15) 
Pe 
— La +2a,)T (16) 
“ (I+a +20) 
o RR, (17) 
al (a, +24,) 
onde: 


T. - tempo de amostragem; 

"y” constante de tempo desejada em malha fechada. 

A Equação (12) representa o controle PID na forma discreta, e a equação a 
diferença que descreve o comportamento da variável de controle do sistema u (t) é dada 
pela Equação (18). 


u()=qe()+ge(t-D)+ge(t-2) (18) 
onde: 


G=AU+rf/f+it Tt) (19) 
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q =k(+2T,/T) (20) 
da =kMTy/T;) (21) 


5 | RESULTADOS OBTIDOS PARA OS ELOS DO ROBÔ 


Os resultados a seguir foram obtidos considerando um conjunto de dados de 1359 
amostras coletadas dos dois elos do robô. As Figuras 3 e 4 mostram os sinais de entrada 
e saída dos elos 1 e 3 do robô, usados para o modelamento. Com o sistema em malha 
aberta, e utilizando o MQR considerando atraso de transporte d = 1 para os dois elos, 
foram obtidos os modelos dados pelas Equações (22) e (23), para a amostra de número 
1040. 


yi(D= 0,5732%y (t-1)+0,4272%y (t-2)+0,0177u, (t-1)-0,0065*u, (1-2) (22) 


vlO= L7*y(t-1)-0,7249*y (t-2)-0,0012*u, (t-1)+0,0540%u, (1-2) (23) 


As Figura 5 e 6 mostram as saídas reais e as saídas estimadas dos elos 1 e 3 do 
robô considerando todas amostras dos sinais reais. 

As Figuras 7 e 8 mostram as saídas simuladas dos elos com os controladores 
adaptativos PID de Dahlin projetados, considerando-se 1300 amostras. As respostas 
são em malhas fechadas, para as referências sequências de pulsos. Na determinação 
das saídas os parâmetros dos controladores foram determinados para cada amostra. Os 
modelos dos elos dados pelas Equações (22) e (23), representaram o sistema real nesta 
fase de controle. 
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Figura 3. Sinais de entrada e saída do elo 1 do robô. 


Entrada e Saída Real do Elo 3 (Volts) 
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Figura 4. Sinais de entrada e saída do elo 3 do robô. 
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Figura 5. Saídas real e estimada do elo 1 do robô. 


Saídas Real e Estimada do Elo 3 (Volts) 
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Figura 6. Saídas real e estimada do elo 3 do robô. 
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Figura 7. Saída simulada do elo 1 do robô sob ação do controlador. 
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Figura 8. Saída simulada do elo 3 do robô sob ação do controlador. 
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61 CONCLUSÃO 


Este trabalho apresentou a técnica de identificação linear e o projeto e implementação 
de controladores PID adaptativos de Dahlin, para dois elos de um robô de três graus 
de liberdade. A identificação dos modelos foi realizada por meio do algoritmo MQR, 
considerando a dinâmica dos dois elos do robô acoplada. Os projetos dos controladores 
adaptativos foram realizados por meio de simulação, utilizando os modelos obtidos para 
os elos. À saída do elo 1 sob as ação do controlador implementado apresentou um sobre- 
sinal 0,2% e a do elo 3 de 4%, mostrando que os modelos obtidos foram satisfatórios na 
representação dos modelos dos elos do robô. 
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RESUMEN: Se presenta en este trabajo el disefio 
de una herramienta para la rehabilitación de 
mufeca utilizando una interfaz dinâmica donde 
el paciente puede realizar su terapia de una 
forma sencilla y entretenida. Esto ayudará a los 
médicos a realizar la terapia más fácilmente, 
ya que se podrâán visualizar en tiempo real los 
valores de las senales electromiográficas (EMG) 
y se tendrá el control sobre la información. 
Además, el sistema permite almacenar los datos 
de cada sesión y se pueden graficar y comparar 
con los datos de sesiones previas de una terapia 
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de rehabilitación. Como una alternativa al uso 
común de una computadora como procesador, 
en este proyecto se usa como plataforma 
de hardware una tarjeta Raspberry-Pi 2 como 
procesador de uso específico, acompafada de 
una tarjeta Arduino-Uno para la interacción con 
los sensores del tipo “sensor muscle VS”. 
PALABRAS CLAVE: Arduino, Raspberry-Pi, 
rehabilitación de mufeca. 


SIGNAL PROCESSING AND 
GRAPHING ELECTROMYOGRAPHICS 
WITH RASPBERRY-PI 2 FOR THE 
REHABILITATION OF WRIST 


ABSTRACT: This work presents the design of 
a tool for wrist rehabilitation using a dynamic 
interface where the patient can perform their 
therapy in a simple and entertaining way. This will 
help clinicians to perform therapy more easily, as 
electromyographic (EMG) signal values can be 
viewed in real time and information controlled. 
In addition, the system allows the data of each 
session to be stored and can be plotted and 
compared with the data of previous sessions 
of a rehabilitation therapy. As an alternative to 
the common use of a computer as a processor, 
in this project a Raspberry-Pi 2 board is used 
as a processor for specific use as a hardware 
platform, accompanied by an Arduino-One board 
for interaction with sensors of the “muscle sensor 


VS” type. 
KEYWORDS: Arduino, Raspberry-Pi, wrist 
rehabilitation. 
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11 INTRODUCCIÓN 


El ejercicio cotidiano de las actividades humanas implica directamente la 
movilidad de la mufieca como resultado del movimiento de las extremidades superiores. 
Esta movilidad representa el 60% de la función de estas extremidades [Coll y Cladera, 
2012], siendo una de las funciones principales la flexión de la mufeca. Debido a esto, 
existe siempre un riesgo de deterioro debido a lesiones o enfermedades que presenta 
la necesitad de tratamiento médico y rehabilitación para recuperar su funcionamiento 
original. Cobra así una gran relevancia el uso de la rehabilitación y las técnicas 
que le acompafian como una solución para la restauración de una mufeca dafiada 
[Hernáândez, 2018]. 

Una de las técnicas más utilizadas actualmente para atender este problema 
consiste en la adquisición de las sefales electromiográficas (EMG) como un indicador 
del sano comportamiento del movimiento en el cuerpo humano. Estas sefiales son 
producidas como respuesta a un movimiento muscular, donde el nivel de esfuerzo 
está determinado por el número de fibras musculares activadas durante la contracción por 
una neurona. El potencial eléctrico de una unidad motora puede ser medido utilizando 
electrodos de aguja o de superficie [Orozco, 2005; Masin, 2016]. 

Existen en el estado del arte diversas propuestas para la adquisición y 
procesamiento de las sehales EMG en diferentes partes del cuerpo y que utilizan 
generalmente como plataforma de hardware un procesador de uso general como lo es 
una computadora [Sânches, 2007; Maier, 2008; Jamal, 2011; Cadena, 2015]. En Rangel 
(2017) se ha reportado una implementación que usa una tarjeta Raspberry-Pi para 
este propósito y que se ha utilizado como una referencia importante para este trabajo. 
Frente a la mayoría de las aplicaciones que usan un procesador de uso general, en este 
proyecto se propone el uso de un procesador de uso específico como lo es la tarjeta 
Raspberry-Pi 2 para el procesamiento de las sefales EMG. El uso de esta tarjeta se 
ha popularizado durante los últimos afios debido a sus importantes prestaciones, tales 
como son su velocidad de procesamiento, puertos físicos, tamanio, costo y la posibilidad de 
acceder a una diversidad de librerías de código abierto en el estado del arte. 

Se presenta en este trabajo el disefio de una herramienta para la rehabilitación 
de mufeca utilizando una interfaz dinâmica donde el paciente puede realizar su terapia 
de una forma sencilla y entretenida. Esto ayudará a los médicos a realizar la terapia 
más fácilmente, ya que se podrán visualizar en tiempo real los valores de las sefales 


electromiográficas (EMG) y se tendrá el control sobre la información. 


21 DESARROLLO 


Para la adquisición de las senales en el presente trabajo se utilizaron electrodos de 


superficie conectados al sensor “muscle v3” junto con una tarjeta Arduino unos para su 
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control. Como plataforma de software se usó el sistema operativo Raspbian y el lenguaje 
Python 2.7. Ruscitti (2018) y Pastorini (2012) han disefiado una interfaz dinâmica e interactiva 
para el procesamiento y manipulación de las sefiales EMG adquiridas durante una sesión de 
rehabilitación usando el software Pygame [Norris, 2014; Rossum, 2019]. A continuación, el proceso 
del desarrollo se revisa a fondo. 


Descripción del Hardware 


En la figura 1 se presenta la metodologia de este proyecto. Para la adquisición de las 
senales EMG se usaron las herramientas provistas por la tarjeta Arduino uno; esto permite 
una adquisición directa de las sefales producidas por un movimiento simple de la muheca, las 
cuales se podrán medir en tiempo real y graficarlas en cada sesión realizada con el paciente. 
En este proceso de adquisición, se ocupó un sensor electromiográfico de la marca Maker 
Studio, mostrado en la figura 2. Este sensor detecta el movimiento muscular por métodos de 
lectura de electrodos para diferentes músculos del cuerpo. Además, este sensor cuenta con la 
etapa de filtrado y amplificación necesaria para poder obtener la visualización de las sefiales 
directamente con un microcontrolador o tarjeta de desarrollo. 








1.- Adquisición de 
las sefiales 
electromiográficas. 


2.- Arduino uno. 


6.-Graficacion de las | 
sefiales recibidas | 5.-Interfaz del BEM | 4.-IDE Python. 
por la interfaz ifo [fe] [= /:d0) — Pygame. 
dinamica. | 





Figura 1 .- Metodologia del proyecto. 
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Figura 2. Muscle sensor v3 


Como primera etapa del trabajo se realizó la obtención de los sefales 
electromiográficas, para lo cual se ocupó un sensor Electromiógrafico de la marca Maker 
Studio, el cual detecta el movimiento muscular por métodos de lectura de electrodos para 
diferentes músculos del cuerpo, en este caso, los músculos del brazo. Este sensor cuenta 
con la etapa de filtrado y amplificación necesaria para poder obtener la visualización de las 
senales directamente con un microcontrolador o tarjeta de desarrollo. 

Posteriormente se analizaron las sefales EMG obtenidas de los músculos, para 
esto se conectó el sensor Eleciromiógrafo a la placa de Arduino como se muesitra el 
diagrama de conexión representado en la figura 3. Una vez adquiridas las sefiales, se 
trabajó con la conexión entre el Arduino y la tarjeta Raspberry-Pi 2 como se muestra en la 
figura 4. Se descargó el IDE (Integrated Development Environment) de Arduino y se instaló 
en la Raspberry-Pi para que la comunicación fuera más fácil y se adquieran las sefiales 
analógicas [Bate, 2018]. 


Advancer Technologies | 
Advancing tha Futura ; 
Getting Started Using Two 9V Batteries 





Figura 3. Conexiones del muscle sensor vS. Figura 4. Conexión Arduino y Raspberry-Pi 
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Descripción del Software 


Para el proceso de la adquisición de las sefales EMG, se creó una interfaz dinâmica como 
se puede observar en lafigura 5. Para esto, se empleó la libreria de Pygame en lenguaje Python, 
lo que permitió adquirir y procesar una o dos sefales provenientes de dos sensores distintos; 
sin embargo, para efectos de este proyecto se empleó solamente una sefial. Posteriormente, 
se hizo un procesamiento básico a través de un promediador para obtener una respuesta del 


sensor más suave. 





(a) (b) 


Figura 5. Interfaz dinâmica: a) La pelota no está activada por ninguna sehal. b) La pelota se activa 
porque la serial supera el rango establecido. 


Esta sefial o impulso se empleó para mover un objeto, con la finalidad de facilitar la 
terapia derehabilitación. La interfaz sirve para un tipo de terapia de rehabilitación, la cual es la 
“potenciación de la mano” que para conseguir fuerza nuevamente se debe cerrar lentamente 
todo lo que sea posible hasta lograr “hacer puho” [Wichmann, 2016]. 

Otra funcionalidad que se agregó al código de programación es la de tener el control sobre la 
información recibida, para lo cual se buscó guardar las sesiones en un formato que permitiera 
su acceso sin requerir de un software especializado. Para esto se decidió guardar cada sesión 
de rehabilitación en archivos con formato .txt, esto permite que la persona que lo requiera pueda 
graficar la información de distintas sesiones en un software de uso general como Excel. El diagrama 


de flujo del código se muestra en la figura 6. 


31 PRUEBAS Y RESULTADOS 


El ejercicio continuo con la interfaz visual ayuda a detectar la variación de fuerza por 
medio del sensor para hacerun rango del cual se pueda activar algun elemento de la interfaz 
y mostrar en tiempo real los valores obtenidos, como se puede observar en la figura 7. 
Cada vez que se utilizó la interfaz, se guardaron los datos obtenidos de las senales, como 
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se observa en la figura 8; después, los médicos pudieron ocuparlos en la comparación o 
graficación de una forma sencilla y así poder llevar un registro de las sesiones de cada 


paciente, como se muestra en la figura 9. 
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Figura 6. Diagrama de flujo del código en la Raspberry-Pi 
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Ele Edit shell LI 


Figura 7. Valores obtenidos de 


sefiales EMG ya procesadas 





“MM tum 


Figura 8. Archivo guardado de la sesión de rehabilitación “EMG” donde se almacenan los datos 
capturados por el videojuego. 


El ejercicio continuó con esta herramienta. En la figura 10 se puede observar el 
ejercicio con la interfaz dinâmica. Como antes se mencionó, ha sido desarrollada empleando 
la libreria de Pygame en lenguaje Python, lo que ha permitido adquirir y procesar una o dos 
sefiales provenientes de dos sensores distintos; sin embargo, para efectos de este proyecto 
se empleó solamente una sefal. Posteriormente se hizo un procesamiento básico a través 
de un promediador para obtener una respuesta del sensor más suave, esta serial o impulso 
se empleó para mover un objeto, con la finalidad de facilitar la terapia de rehabilitación. En la 


figura 11 se muestra el registro gráfico de dos sesiones de rehabilitación para su comparación. 
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Figura 9. Graficación de resultados de la sesión de rehabilitación 





Figura 10. Ejercicio usando la interfaz dinámica 
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Figura 11. Graficación de dos sesiones de rehabilitación. 


41 CONCLUSIONES 


En el presente trabajo, se desarrolló una herramienta para la rehabilitación de mufeca 
utilizando una interfaz dinâmica donde el paciente puede realizar su terapia de una forma 
sencilla y entretenida. Además, como una alternativa al uso común de una computadora como 
procesador, en este proyecto se usó como plataforma de hardware una tarjeta Raspberry-Pi 
2 como procesador de uso específico, acompafada de una tarjeta Arduino Uno para la 
interacción con los sensores del tipo “sensor muscle V3”. La tarjeta Raspberry-Pi 2 ofrece un 
sistema multiplataforma el cual pudo ser adaptado a las necesidades de este proyecto. Al no 
contar con puertos analógicos, se recurrió al uso de una tarjeta Arduino Uno en modo esclavo, 
para poder realizar la transferencia de información a través de comunicación serial. El código de 
programación se compiló empleando diferentes librerías integradas en un mismo lenguaje, el 
cual para este caso, fue Python 2.7. Se pudo verificar la transferencia de información sin 
alteraciôn aun a altas velocidades (>115200 baudios), sin embargo, dependiendo de la 
interfaz gráfica utilizada se requiere de la generación de un búfer para desplegar los 
datos sin retraso. El desarrollo del proyecto se orientó hacia la creación de una interfaz 
de fácil manipulación, por lo que se buscó el medio para poder acceder a la información 
sin requerir software especializado. El medio a través del cual fue posible lograrlo fue 
mediante la generación de un archivo .txt compatible con software convencional. 
Aprovechando las librerías de libre acceso en el estado del arte, se ha implementado esta 
herramienta como un apoyo para su aplicación en la rehabilitación de pacientes con 
dafio en la mufeca. Bajo la supervisión del terapeuta, esta herramienta permitirá que el 


paciente tenga un indicador de su avance en la restauración de sus movimientos de muheca. 
Limitaciones y recomendaciones 


Es necesario crear un modelo físico que establezca un medio estândar para la 
adquisición de las sefiales EMG. Debido a la sensibilidad de la lectura en esta herramienta, 
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ésta varia dependiendo de la posición de la muheca. La interfaz dinâmica puede ser 
integrada dentro de un solo archivo ejecutable el cual disponga de botones para realizar la 


función de lectura, graficación en tiempo real y guardar archivos de manera independiente. 
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RESUMO: As plataformas de computacão 
em nuvem tornam acessível a tecnologia de 
reconhecimento de texto. Entretanto, a escolha 
da plataforma mais adequada para uma 
determinada aplicacão nem sempre é evidente. 
Este trabalho avaliou cinco solucões diferentes 
para reconhecimento de texto: AWS Rekognition, 
Microsoft Azure, Cloudmersive, Google OCR e 
OCRSpace. Foi utilizada uma base de dados 
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de imagens de mostradores de sete segmentos 
em medidores de energia elétrica, a “YUVA EB 
Dataset”. Não houve pré-processamento para a 
melhoria da qualidade da imagem, para melhoria 
de iluminacão ou para eliminacão de ruídos. O 
Google Cloud apresentou melhores resultados 
acertando 100 resultados das 169 imagens de 
entrada, com acurácia de 86,5% considerando 
os 965 dígitos. Os resultados obtidos sugerem 
que as solucões oferecidas comercialmente 
não são adequadas para uso em producão sem 
uma etapa anterior de pré-processamento das 


imagens. 
PALAVRAS-CHAVE: Rekognition. Azure 
cognitive services. Cloudmersive. Google 


Cloud. OCRSpace. Processamento de imagens. 
Reconhecimento de texto. OCR. 


COMPARISON OF OCR APIS FOR DIGIT 
RECOGNITION IN SEVEN SEGMENT 
DISPLAY IMAGES 


ABSTRACT: Cloud computing platforms make 
text recognition technology accessible. However, 
the most suitable solution for a given application 
is not always evident. This paper evaluated 
five different text recognition solutions: AWS 
Rekognition, Microsoft Azure, Cloudmersive, 
Google OCR, and OCRSpace. A database of 
images of seven-segment displays in electricity 
meters, the “YUVA EB Dataset”, was used. There 
was no pre-processing to improve image quality, 
to improve lighting or to eliminate noise. Google 
Cloud showed better results, hitting 100 results 
of the 169 input images, with an accuracy of 
86.5 % considering the 965 digits. The results 
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obtained suggest that the use of the solutions offered commercially are not suitable for use in 
production without a previous stage of pre-processing of the images. 

KEYWORDS: Rekognition. Azure cognitive services. Cloudmersive. Google Cloud. 
OCRSpace. Image processing. Text recognition. OCR. 


11 INTRODUÇÃO 


O mostrador (ou display) de sete segmentos, como o seu próprio nome diz, é 
composto de sete elementos, os quais podem ser ligados ou desligados individualmente de 
forma que a combinação desses elementos produz representações alfanuméricas. O uso 
mais comum do mostrador de 7 segmentos é na representação de algarismos arábicos, 
embora seja possível representar algumas das letras do alfabeto romano. A Figura 1 
apresenta uma das representações dos algarismos arábicos (de O a 9) usando o mostrador 
de 7 segmentos. Variações destas representações são possíveis, tal como a retirada de um 
dos segmentos para os dígitos 6,7 e 9. 


Figura 1. Algarismos arábicos representados em 7 segmentos 


Atualmente, mostradores com dígitos de sete segmentos são encontrados em 
calculadoras, relógios digitais, bem como em equipamentos de vídeo e áudio. Além 
disso, também são usados em muitos equipamentos de medição, tais como medidores 
de consumo de água, vazão, termômeiros e controladores de temperatura digitais na 
indústria e medidores de consumo de energia elétrica. Eles são uma convenção de escrita 
amplamente utilizada e facilmente reconhecível. 

Vários equipamentos de medição, que utilizam o mostrador de 7 segmentos, que 
estão em atividade são antigos. Apesar de funcionarem perfeitamente, não possuem alguma 
forma de comunicação para transferir os dados medidos para um sistema de informação. 
Como em muitos casos, o custo para a troca destes equipamentos é alto, prefere-se usar 
soluções computacionais para o reconhecimento automático destes dígitos [Finnegan et aí. 
2019] [Bonaéié et al., 2020]. 

Destaca-se o trabalho de [Kanagarathinam and Sekar 2019]. Neste trabalho, a solução 
foi aplicada em medidores de consumo de energia elétrica, que dependem de interação 
humana para coletar os dados de medição e realizar a transferência desses dados para 
um sistema que possa fazer o cálculo da fatura. A troca desses aparelhos antigos por mais 


modernos se mostrou inviável, acarretando um custo muito alto, na parada de processos de 
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produção, e/ou fornecimento de serviço. Nesse trabalho, as imagens capturadas passam 
por operações de processamento de imagens, pelos algoritmos MSER (Maximally Stable 
Extremal Regions) e posteriormente pela operação de dilatação de imagem. Estas imagens 
processadas é que são avaliadas pelo OCR (do inglês Optical Character Recognition) 
do MATLAB, que reconhece caracteres em uma imagem, convertendo as imagens dos 
caracteres em texto. Os resultados obtidos são bem satisfatórios alcançando uma taxa 
de acurácia superior a 90% para maioria dos dígitos entre O e 9. Além disso, o trabalho 
disponibiliza a base de dados “YUVA EB Dataset”, que contém uma coleção de imagens de 
medidores digitais de energia. As imagens foram capturadas em condições de luz diurna 
e noturna. 

Existem várias ferramentas OCR disponíveis no mercado capazes de realizar o 
reconhecimento de caracteres, criando opções para solucionar problemas de transferência 
de dados de medidores digitais. A questão de pesquisa é: será que as ferramentas de OCR 
de mercado teriam um resultado melhor que o trabalho [Kanagarathinam and Sekar 2019], 
usando a mesma base de dados? 

A proposta deste trabalho é comparar ferramentas de OCR usando a base de 
dados “YUVA EB Dataset” sem a etapa de pré-processamento das imagens. A escolha 
das ferramentas foi via pesquisa Google das APIs! mais populares e que fossem de uso 
gratuito. Assim, foram selecionadas 5 APIs: (i) AWS Rekognition”, (ii) Microsoft Azure”, (ii) 
Cloudmersive”, (iv) Google OCRº e (v) OCRSpace*. 

Para cada imagem da base de dados, serão coletados os resultados de cada 
API selecionada. As análises e comparações serão feitas levando em consideração as 
características da base de dados, como condição de captura das imagens, posição dos 
dígitos, reconhecimento do ponto decimal e dígito após o ponto decimal. Além disso, será 
feita a comparação com o trabalho base [Kanagarathinam and Sekar 2019]. 


21 OCR 


O reconhecimento óptico de caracteres é, em um sentido amplo, um ramo da 
inteligência artificial e também um ramo da visão computacional. No entanto, é uma 
disciplina distinta por direito próprio, análoga ao reconhecimento de fala. Os processos que 
ocorrem no OCR podem ser divididos aproximadamente em três partes: pré-processamento, 
extração de recursos e classificação. Sendo o pré-processamento a etapa onde o 
tratamento da imagem é feito, aplicando filtros para retirar ruídos e equalizar a iluminação 


1 API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma ba- 
seado na Web. A sigla API refere-se ao termo em inglês “Application Programming Interface” que significa em tradução 
para o português Interface de Programação de Aplicativos”. 

2 htips://docs.aws.amazon.com/rekognition/lates/dg/text-detection.html 

3 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/computer-vision/concept-recognizing-text 

4 https://cloudmersive.com/ocr-api 

5 https://cloud.google.com/google/ocr 

6 https://ocr.space/ 
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na imagem e também a definição da área de interesse da imagem. A etapa de extração 
de recursos ou características é onde são aplicadas técnicas para identificar os contornos 
dos possíveis caracteres presentes na imagem. A terceira etapa, de discriminação também 
conhecida como classificação, é onde são aplicados métodos para classificar os caracteres 
encontrados a partir das informações geradas pela extração de características na segunda 
etapa. 

No campo de detecção de texto em imagens ainda existem muitos desafios para 
se obter uma boa precisão tanto para detecção de texto quanto para reconhecimento de 
texto. Em particular, o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) frequentemente falha 
em fornecer resultados exatos. A detecção de texto precisa e eficiente em imagens de 
cenas naturais ainda é um problema em aberto neste campo devido às características 
imprevisíveis do texto da cena, se assemelhando com as complexidades do problema de 
resolver CAPTCHASs (do inglês Completely Automated Public Turing tests to tell Computers 
and Humans Apart, em português, Testes Automatizados de Turing para Diferenciar 
Humanos e Computadores) automaticamente, que envolve a extração de texto na imagem. 

Muitos fatores influenciam a precisão do texto reconhecido por OCR. Esses fatores 
incluem resolução da digitalização, qualidade do scanner, tipo de documento impresso 
fotocopiado ou impressora a laser, qualidade do papel, complexidades linguísticas, fontes 
usadas no texto e dicionário usado. A iluminação não uniforme e as marcas d'água são 
exemplos de problemas que influenciam a precisão do OCR em comparação com um texto 
limpo em um fundo branco [Kanagarathinam and Sekar 2019]. 

A maioria das ferramentas OCR comerciais são “caixas pretas” proprietárias, não 
fornecendo contexto para entender seu funcionamento ou personalizar os parâmetros 
sob os quais operam. Desta forma, o que nos interessa é a acurácia e a aceitação dos 
resultados que essas ferramentas entregam. 

Uma das vantagens de se utilizar ferramentas OCR comerciais é a não necessidade 
de estudo aprofundado sobre aprendizado de máquina, assim como o desenvolvimento de 
uma aplicação mais complexa para realizar o reconhecimento de caracteres baseado em 
padrões previamente definidos. As três principais ferramentas que estão no mercado hoje 
são dos grandes serviços de nuvem, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. A expertise 
em aprendizado de máquina que esses serviços possuem permite a disponibilização de 
diversas ferramentas de reconhecimento de padrões, reconhecimento de fala, e o objeto 
de estudo deste trabalho, o reconhecimento de caracteres em imagens. 

A evolução das técnicas de aprendizado de máquina melhorou os resultados das 
ferramentas de OCR, mas ainda possuem a barreira do pré-processamento e delimitação 
da área a ser lida em alguns casos mais específicos. Ferramentas diferentes usam recursos 
e técnicas variadas, apresentando um resultado variado também. 
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2.1 Amazon rekognition 


Amazon Web Services (AWS) é uma plataforma de serviços de computação em 
nuvem. Esses serviços são oferecidos sob demanda para os clientes da AWS. Com o 
plano de conta gratuita é possível explorar mais de 85 produtos que a AWS fornece. São 
ferramentas de análise, armazenamento, aprendizado de máquina, robótica, segurança 
entre outras. 

A Nuvem AWS abrange 77 zonas de disponibilidade em 24 regiões geográficas em 
todo o mundo, com planos já divulgados para mais 15 zonas de disponibilidade e mais 5 
regiões da AWS na Índia, Indonésia, Japão, Espanha e Suíça. 

O Amazon Rekognition é uma plataforma de visão computacional baseada em 
nuvem que oferece serviços e ferramentas para análise de imagens e vídeos utilizando 
aprendizado de máquina. Através dos serviços do Rekognition é possível moderar conteúdo 
de páginas web, detectar texto, detectar e analisar faces, pesquisar e confirmar faces e, 
detectar equipamentos de proteção individual, dentre outros. 

O Amazon Rekognition pode ler texto inclinado e distorcido para capturar informações 
como nomes de lojas, narrativas forçadas sobrepostas à mídia, placas de rua e texto na 
embalagem do produto. As APIs de detecção de texto de imagem e vídeo suportam a 
maioria das fontes, incluindo as altamente estilizadas. Depois de detectar o texto, o Amazon 
Rekognition cria uma representação das palavras e linhas de texto detectadas, mostra a 


relação entre elas e informa onde o texto está em uma imagem ou quadro de vídeo. 


2.2 Azure cognitive services 


O Azure é uma plataforma de serviços que fornece capacidades de processamento 
e armazenamento em nuvem para solucionar diversos problemas ou ampliar escopo de 
aplicações. Essa plataforma entrega diversas ferramentas e serviços de aprendizado de 
máquina, banco de dados, computação, rede, segurança e outras mais. 

Dentre os vários serviços que o Azure fornece existe uma família de serviços de IA e 
APIs cognitivas que auxiliam em moderação, detecção de sentimentos, reconhecimento de 
voz, transcrita de fala em texto, pesquisa visual computacional, detecção facial, extração 
de texto e outros mais. 

O serviço Pesquisa Visual Computacional é um serviço de IA que analisa o conteúdo 
de imagens e vídeos sem a necessidade prévia de conhecimento de aprendizado de 
máquina por parte do usuário. Nele está a função OCR para extrair texto de imagens e 
documentos. É possível extrair texto de imagens, como fotos de placas de veículos ou 
contêineres com números de série, bem como de documentos - faturas, contas, relatórios 
financeiros, artigos. 

2.3 Cloudmersive 


A Cloudmersive é uma empresa que desenvolve APIs e fornece como serviço para 
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seus clientes. A Cloudmersive traz aos seus clientes um portfólio completo de APIs em 
escaneamento de vírus, conversão e processamento de documentos, OCR utilizando Deep 
Learning, reconhecimento e processamento de imagens, processamento de linguagem 
natural, processamento de código de barras e quaisquer outras áreas-chave. A empresa 
entrega aos clientes esses serviços através de um modelo de planos e preços, oferecendo 
também suporte. A API de reconhecimento de texto utiliza Deep Learning para converter 
imagens, fotos de documentos e formulários, em texto. Isso é feito com suporte a mais de 
90 idiomas. 


2.4 Google cloud 


A GoogleCloud é uma plataforma de computação oferecida pelo Google, 
compartilhando a mesma infraestrutura que a empresa utiliza para seus produtos oferecidos 
ao usuário comum, como o Google e o Youtube. A plataforma oferece diversos produtos em 
nuvem, dentre eles os que mais se destacam são os de processamento através de máquinas 
virtuais, armazenamento de objetos, serviço de banco de dados, reconhecimento de fala 
e transcrição e processamento visual (Vision Al). A API Vision do Google Cloud oferece 
modelos avançados de aprendizado de máquina pré-treinados por meio das APIs REST e 
RPC, fornecendo serviços de detecção de objetos, detecção de faces e reconhecimento de 
texto, dentre outros. 


2.5 OCRSPACE 


A OCRSpace fornece serviços de conversão de digitalizações ou imagens de 
documentos de texto em arquivos editáveis usando o reconhecimento ótico de caracteres. 
O serviço online é gratuito para usar, não tem necessidade de registro. 

Entretanto, o serviço via API necessita de cadastro, e possui planos de uso, sendo 
um deles o plano gratuito, mas com limites de chamadas por mês. 

A API OCR fornece uma maneira simples de analisar imagens e documentos PDF 
de várias páginas (PDF OCR) e obter os resultados de texto extraídos retornados em um 
formato JSON. A API OCR tem três camadas/níveis. O plano de OCR API gratuito tem um 
limite de taxa de 500 solicitações em um dia por endereço IP para evitar spam acidental. 


31 MATERIAIS E MÉTODOS 


Nesta seção serão detalhadas as características da base de imagens “YUVA EB 
Dataset”, bem como o desenvolvimento do ambiente de testes usando as ferramentas de 
OCR. 


3.1 Base de imagens “yuva eb dataset” 


O conjunto de dados utilizado neste trabalho tem o nome “YUVA EB Dataset” o 
mesmo utilizado em [Kanagarathinam and Sekar 2019]. Esta base de dados consiste em 


7 Disponível em https://drive.google.com/drive/folders/1 J9OTYUiLKdJKISeotL- ElyvXQ-3pE282 
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uma coleção de imagens de telas de medidores digitais de energia de sete segmentos, 
coletadas na região de Tamil Nadu na Índia. As imagens presentes nessa base de dados 
estão todas no formato JPG, também conhecido como JPEG, é um formato comum para 
fotografias digitais por armazenar imagem em quantidade menor de bytes. 

As imagens estão divididas em subconjuntos de acordo com as condições de 
captura, diurna, noturna, inclinada e baixa resolução. A base de dados tem um total de 
169 imagens, divididas da seguinte forma: base Day Time com 50 imagens capturadas à 
luz do dia, base Night time 49 noturnas, base Tilted com 50 imagens inclinadas, e base 
Blurred com 20 imagens desfocadas, alguns exemplares são mostrados na Figura 2, Figura 
3, Figura 4 e Figura 5 respectivamente. As imagens noturnas, diurnas e inclinadas foram 
capturadas usando uma câmera digital no modo de alta resolução e as imagens de baixa 
resolução capturadas no modo de baixa resolução. Pelas imagens, é possível verificar 
que a cor do fundo varia entre várias cores: verde, laranja, lilás, azul, em todas as cores 
apresentam diferentes intensidades. 





Figura 2. Exemplos de imagens capturadas à luz do dia. 


| 





Figura 3. Exemplos de imagens capturadas à noite. 


fem Da ; - a ; cy 


Figura 4 Exemplos de imagens inclinadas 








Figura 5. Exemplos de imagens de baixa resolução. 
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Todas as imagens dos medidores, além dos dígitos da medida, contêm outras 
informações/caracteres, tais como “kWh”, às vezes a palavra “CUM”, esses caracteres não 
são considerados para a avaliação de reconhecimento de caracteres. Todas as amostras 
dos medidores têm o ponto decimal antes do último dígito, e em muitas amostras este último 
dígito está em tamanho menor. Mesmo em tamanho menor, este dígito será considerado 
na avaliação do OCR. A quantidade de dígitos varia por imagem. Há uma predominância 
de telas que apresentam 5 dígitos sendo 74 amostras de imagens, e apenas 8 amostras 
de imagens com 8 dígitos. Não há imagens com menos de 4 dígitos, nem com mais de 8 
dígitos. 

3.2 Ambiente de experimentos 


Para o processamento das imagens foi desenvolvido um projeto em .NET Core do 
tipo “Console Application”, o projeto se encontra no GitHub*. Na Figura 6 é possível ver o 
diagrama de classes da aplicação, mostrando as relações entre as classes. Basicamente a 
aplicação consiste em uma classe Program que chama cada serviço OCR. 


- Apikey: string 


+ MakeOCRRequest) : Taskestring= 





GoogleOCR 
E" 


+ Make OCRRequest): Taskestring> 


AzureOCR 


- endpoint : string 
- subscriptonkey: string 


- uriBase : string + Main() void 
+ MakeOCRRequest) : Taskestring= 


ImageRequest OCRSpaceocr 
CON , (1 
+ GelimageAsByte Array): bytel] - OCRSpaceáPIKey: string 


+ GelmageAsMemoryStream() : MemoryStream + Make OCRRequest(): Taskestring> 


- chent: AmazonRekognitionciient 
- siningÃccesshevid: string 
- SinngSecretÃccesskey = string 


+ MokeOCRRequest) : Task=string> 





Figura 6. Diagrama de Classes da Aplicação de Testes. 


8 https://github.com/JonathanRibeiro92/0CRComparer.git 
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Para cada arquivo de imagem processado é criado um caminho de arquivo de 
resultado por serviço consultado, isto é uma pasta específica para cada API seguindo o 
mesmo padrão de nomenclatura do caminho da base de dados, uma pasta para cada 
condição de captura de imagem. A aplicação realiza as chamadas às APIs que fornecem o 
serviço OCR e armazena os resultados em formato JSON, e depois armazena os arquivos 
de resultado utilizando os caminhos de pasta de resultados montados anteriormente. 


Arquivos PDF, JPEG, PNG. | REST, Javascript, Python, | Nível Gratuito 12 meses 
Vídeos armazenados no PHP, .NET, Ruby, Java, 5.000 imagens por mês 
próprio serviço Go, Node.js, C++ 


Azure PDF, TIFF, JPEG, PNG, REST, .NET, Python, Java, | Gratuito até 5.000 
BMP Node.js, Go transações por mês 
Cloudmersive PNG, JPEG REST, .NET, Java, Node.js, | Gratuito até 800 
Python, PHP, Objective-C, | transações por mês 
Ruby, Zapier 


Google Cloud Documentos PDF e TIFF, REST, C%, Go, Java, Node. | Gratuito para primeiras 
Imagens codificadas em js, PHP, Python, Ruby 1.000 imagens por mês 
base64 


OCRSpace PDF, JPG, GIF, PNG Rest, C%, C++, Java, Gratuito para até 25.000 
Javascript, Node.js, PHP, requisições no mês, com 
Python, Ruby, Swift, restrição de 500 por dia 
Objective-C 





Tabela 1. Relação dos Serviços OCR escolhidos 


Para facilitar a comparação das cinco ferramentas selecionadas para este trabalho, um resumo 
das características é apresentado na Tabela 1. A primeira coluna da tabela tem o nome do serviço/ 
ferramenta, seguido pelos formatos aceitos, quais as tecnologias suportadas e o custo. Todas as 
ferramentas são gratuitas, mas cada uma apresenta uma limitação diferenciada, determinando 
restrições de uso. 


41 RESULTADOS E DISCUSSÃO 


A análise dos experimentos será feita comparando os erros na identificação dos 
dígitos presentes na tela do medidor de energia entre cada serviço. Entende-se como 
erro qualquer dígito não identificado, ou identificado erroneamente. Por exemplo, para um 
display com o número “03525.9”, foram considerados corretos os resultados: "03525.9” ou 
“035259” ou “035259*” ou “035259kW” ou “035:259” ou “035 259” ou “03525 9kW”. Isto 
é, o '.' (ponto decimal) pode ou não ser reconhecido, mas ainda se conta como correto; 
a inclusão de um ou mais caracteres (podendo ser um espaço em branco ou caracteres 
especiais) no meio ou após a sequência de dígitos, também foi considerado correto. Foi 
considerado incorreto “35259”, pois não reconheceu o '0' (zero) à esquerda. Na base de 
imagens não está presente um gabarito para verificação dos dígitos de cada imagem, então 
para a comparação e verificação dos resultados foi feita de forma manual, comparando 
cada resultado com os dígitos presentes na imagem original. O desempenho geral das 
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ferramentas testadas é apresentado na Figura 7. A ordem de apresentação foi a mesma 


ordem dos experimentos realizados. 


Quantidade de Resultados sem erros dentre as 169 imagens 


109 100 


20 





-11 


BAWS mMaAzure Cloudmersive BGoogle Cloud BMOCRSpace 


Figura 7. Gráfico de resultados sem erros por ferramenta. 


Fazendo uma análise geral das ferramentas comparando os resultados sem erros, 
o melhor resultado foi do Google Cloud com 100 acertos dentre as 169 imagens da base 
de dados (59,17% de acerto), o segundo foi a AWS com 49 imagens que tiveram todos os 
dígitos identificados corretamente (28,99%), OCRSpace com 11,83% de acertos (20 das 
169 imagens), o Cloudmersive com 6 reconhecimentos corretos (3,55% de acerto) e a 
AZURE com apenas 2 imagens (1,18% de acerto). 


4.1 Comparação por dígito 

Nesta seção a análise de erros será contada de forma diferenciada que foi na Figura 
7. Nesta análise, serão contabilizados os acertos de cada reconhecimento, assim, se na 
seção anterior a população total era de 169 imagens, nesta seção, a população total é 
de 985 dígitos. Assim, para o número “035259”, se a resposta for “03525” ou “35259” ou 
“085259”, a contagem é de 1 (um) erro, em “03525” faltou o dígito '9' no final, em “35259” 
faltou o “O0' no início, em “085259” houve a troca do '3' pelo '8', mas contaOse um acerto 
para os dígitos '0”, '2'e '9' e dois acertos para o dígito '5'. O resultado, tanto por dígito e por 
ferramenta de OCR, é apresentado na Tabela 2, valores maiores que 75% foram marcados 
em negrito. 


De novo, Google Cloud teve um melhor desempenho apresentando uma quantidade 


Coleção desafios das engenharias: Engenharia de computação 4 Capítulo 7 


maior de acertos que as demais ferramentas, tanto no geral (acurácia de 86,5%, acertando 
852 dígitos dos 985), quanto por dígito (o percentual de acerto foi maior que 75% em todos 
os dígitos). O Google Cloud erra mais o dígito “1º que os demais, pois muitas das vezes 
responde como o dígito “7”, e acerta mais o dígito '5'. Em segundo lugar, segue o AWS 
(68,2% de taxa de acerto no geral) e em terceiro o OCRSpace (42,84%). O pior resultado 
foi da Azure que apresentou um número de acertos consideravelmente baixo (apenas 50 
dos 985, taxa de acerto de 5,08%) seguido do Cloudmersive (234 dos 965, taxa de acerto 


de 23,76%). 



























































À Total Serviço 
Dígitos Dígitos AWS I AZURE | Cloudmersive | Google Cloud I OCRS pace 
| Acertos | %acerto | Acertos | %acerto | Acertos | %acerto | Acertos | %acerto | Acertos | acerto 
0 243 | 134] 55,14% 8| 3,29% | 52 | 21,40% | 209]8601%| 81] 33,33% 
| 52,78% 8 7,41% 24,07% 76,85 % 24,07% 
2 | 84,16% | 2| 1,98% | | 29,70% | 90,10% | 48,51% 
3 71,68% 5 4,42% 16,81% 91,15% 51,33% 
| 82,35% | 4| 4,7% | | 21,18% 88,24% | 45,88% 
82.61 % O | 14,49% 43,48% 91,30% 59,42% 
54,72% 2 33,96% 86.79 % 56,60% 
| 61,76% | I | 27,94% | | 79,41% | 39,71% 
| 75,81% | 4 | 24,19% | 90,32% | 37,10% 
| 84,34% 6 8,43% | 86,75% | 57,83% 
Total 985 | 672) 68,22% |  50| 5,08%| 23] 23,76% | 852] 86,50% | 422] 42,84% 
Tabela 2. Perfomance das ferramentas em relação aos dígitos por serviço 


4.2 Comparação por condição de captura 


Esta análise é feita levando em consideração as condições em que a imagem foi 
capturada: Luz do Dia, Noturna, Inclinada ou Baixa Resolução. A Tabela 3 apresenta um 
comparativo do percentual de acertos de cada uma das ferramentas, valores acima dos 


75% foram marcados em negrito. 


Baixa Resolução %) 


Luz do Dia (7%) [À 


NAVE 7,33 
Google Cloud Sat) 


OCRSpace 43,01 51,33 42,96 


Tabela 3. Percentual de acertos por tipo de condição na captura da imagem, considerando os 985 
dígitos 





Os dados confirmam que o Google Cloud é melhor em todas as condições, e 
apresentam os melhores resultados em imagens inclinadas. Na base Noturna, a diferença 
com relação ao AWS é bem pequena equivalente à uma única imagem. O AWS tem bons 
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resultados nas bases de Luz do Dia e Noturna, mas tem baixa taxa de acerto para a base 
Inclinada e na de Baixa Resolução. De uma forma diferente, o AWS reconhece mais 
corretamente as imagens noturnas do que as diurnas, supõe-se que essa ferramenta lide 
melhor com menos incidência de luz. Apesar da primeira impressão ser de que as imagens 
de Baixa Resolução teriam um resultado pior em todas as ferramentas, percebe-se que 


isso não é verdadeiro para o AWS. 


5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 


Foram abordadas as ferramentas da AWS Rekognition, Microsoft Azure, 
Cloudmersive, Google OCR e OCRSpace. O reconhecimento de caracteres em imagens 
é muito útil em diversos cenários, sendo uma delas a que foi abordado neste trabalho que 
é quando o parque instalado é tão grande que o custo de substituição por equipamentos 
mais modernos com interface de comunicação torna a troca de equipamentos praticamente 
inviável. A ferramenta que possui um desempenho melhor dentre as cinco avaliadas é 
a da Google Cloud, o Google OCR, com taxa de acerto geral de 86,5% considerando 
cada dígito ou 59,17% considerando a imagem como um todo. O pior resultado foi da 
ferramenta da AZURE com taxa de acerto de apenas 5,08% considerando cada dígito ou 
1,18% considerando a imagem como um todo (acertou o display completo de apenas duas 
imagens da base de dados). 

Quando os resultados dessas ferramentas são comparados com resultados de 
[Kanagarathinam and Sekar 2019] (93,17%) por dígito, em que há o desenvolvimento de 
um pré-processamento de imagens e de um sistema de aprendizado de máquina treinado 
na mesma base de dados, a diferença é muito discrepante, o mais próximo é o Google 
Cloud com 86,50% de acurácia. As ferramentas comerciais testadas aqui não tiveram 
como entrada imagens pré-processadas, nem foi realizado treinamento das ferramentas 
usando as imagens da base de dados. 

Com isso, considera-se que utilizar as ferramentas de reconhecimento de imagens 
sem um pré-processamento pode não ser uma boa opção quando é necessário realizar 
análises mais assertivas como a captação de dados de medição. Uma abordagem em que 
o usuário possa fazer a delimitação de área, por exemplo, em que o usuário indicasse o local 
correto (por exemplo, movendo um retângulo) em um aplicativo de celular provavelmente 


melhoraria em muito os resultados dos OCRs analisados. 
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